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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1866 

12 Δεκεμβρίου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 50388/2704/Ε 103 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου 2/1.2.2001 «Καθορισμός των κατευθυντή¬ 
ριων και σριακών τιμών πσιότητας των νερών από 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπά¬ 
γονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚτου 
Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976 (Α' 15)». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 
«Κύρωση ΣυνθήκηςγιατηνΕυρ. Ένωση...»(Α' 136) και τις 
διατάξεις ταυ άρθρσυ 2 (παρ. 1, ζ) ταυ Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της 
Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προ¬ 
βλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α' 70) και 
του άρθρου 65του Ν. 1892/1990 (Α' 101). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9του Ν. 16501986 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση τσυ 
Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 96/61/ΕΚ ....κ.λπ. 
(Α'91). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 26) του Ν. 3065/2002 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε 
άλλα κυβερνητικά όργανα» (Α' 251). 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 
1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) 
και των 9 και 13 τσυ Π.Δ/τσς 473/1985 «Καθορισμός και 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 
157). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Κεφ.1 Γ (παρ. 4) του 
Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμσδιοτήτων στις περιφέ¬ 
ρειες και την Αυτσδισίκηση και άλλες διατάξεις (Α' 237). 

7. Την 2/1.2.2001 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Κα¬ 
θορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών πσιότη¬ 
τας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών... κ.λπ. (Α' 15)». 


8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παραγ. 28 και 29) του 
Π.Δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
υπηρεσίες διανσμαρχιακσύ επιπέδσυ τσυ Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων» (Α' 9). 

9. Την οδηγία 76/464/ΕΟΚ «περί ρυπάνσεως που προ- 
καλείται από ορισμένες επικίνδυνες συσίες πσυ εκχέονται 
στο υδάτινο περιβάλλον» του Συμβουλίου της 4ης Μάίου 
1976 και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ. 3 αυτής. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29*του Ν. 1558/1985 όπως 
αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 
(Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2°) του 
Ν. 2469/1997 (Α'38). 

11. Την ΔΙΔΚ /Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινή Απόφαση 
τσυ Πρωθυπσυργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη¬ 
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδισ- 
τήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοί¬ 
κησης και Απσκέντρωσης» (Β' 1480). 

12. Την Υ6/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημ. Έργων «Ανάθεση αρμοδιστήτων στους Υφυπουργούς 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων « (ΒΊ484). 

13. Την 6459/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθε¬ 
ση αρμοδιστήτων στσυς Υφυπσυργούς Υγείας και Πρό¬ 
νοιας» (Β' 1480), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την απόφαση αυτή αποσκσπείται η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 1650/1986 και συγχρόνως 
η πλήρης και σλοκληρωμένη συμμόρφωση με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 7 (παρ. 3) της οδηγίας 76/464/ΕΟΚτου 
Συμβουλίου της 4ης Μάίου 1976 «περί ρυπάνσεως πσυ 
προκαλείται από σρισμένες επικίνδυνες συσίες πσυ εκχέ- 
σνται στσ υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας» που έχει 
δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφη¬ 
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κσινοτήτων (Ε.Ε. Ειδική Έκδοση 
τ.15, σελ.138) ώστε μετηντροπσπσίηση και συμπλήρωση 
της Πράξης Υπσυργικού Συμβουλίσυ 2/1.2.2001 να επι¬ 
τυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η μεί¬ 
ωση της ρύπανσης των νερών από τις απορρίψεις επικίν¬ 
δυνων ουσιών σι οπσίες έχουν ανευρεθεί στους υδατι¬ 
κούς αποδέκτες της χώρας και περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα της εν λόγω Πράξης. 
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Άρθρο 2 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: 

1) Στο άρθρο 4 της 2/1.2.2001 Πράξης Υπουργικού Συμ¬ 
βουλίου: 

α) Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 αριθμείται ως παρά¬ 
γραφος 2 και έχει ως ακολούθως: 

«2. Για τις απορρίψεις που πραγματοποιούνται στις ως 
άνω υδατικές περιοχές απαιτείται έγκριση περιβαλλοντι- 
κώνάρων σύμφωνα μετοάρθρο4 του Ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκεμετο άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΑΊ57) 
και με τη διαδικασία παυ προβλέπεται στις κατ’ εξουσιο¬ 
δότηση του νόμου αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατά¬ 
ξεις. Με την έγκριση αυτή καθορίζονται για κάθε έργο και 
δραστηριότητα εκτός των άλλων και τα πράτυπα απαβο- 
λής των ουσιών στον υδατικό αποδέκτη. Τα πρότυπα αυ¬ 
τά αποβολής βασίζονται στους ποιοτικούς στόχους που 
περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας Απάφα- 
σης». 

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται με νέα παράγραφο 
που αριθμείται ως παράγραφος 3 και έχει ως εξής: 

«3.Τααναφερόμεναστηνπαράγραφο 1 ειδικά προγράμ¬ 
ματα, εξειδικεύουν το εθνικά πρόγραμμα μείωσης των 
απορρίψεων των ουσιών τσυ Παραρτήματος I (παράγ. Β) 
το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα της πα¬ 
ρούσας Απάφασης και αναφέρεται κατά κύριο λόγο: 

α. στις οριακές τιμές ποιότητας του υδατικού περιβάλ¬ 
λοντος 

β. στις οριακές τιμές απορρίψεων των ως άνω ουσιών 
στους υδατικούς αποδέκτες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
ΙΟτουΝ. 1650/86. 

γ. στη μέθοδο και στη διαδικασία για τον έλεγχο της 
εφαρμογήςτου 

δ. στο χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του 

γ) προστίθεται νέα παράγραφας που αριθμείται ως πα¬ 
ράγραφος 4 και έχει ως εξής: 

«4. Για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μεί¬ 
ωσης των απορρίψεων των ουσιών που περιγράφεται στο 
Παράρτημα της παρούσας Απάφασης συστήνεται διυ- 
πσυργική επιτρσπή με την ονομασία «Επιτροπή Παρακο¬ 
λούθησης Εθνικσύ Προγράμματσς Μείωσης της ρύπαν¬ 
σης του υδατικού περιβάλλοντος». 

4.1. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται απά έναν εκπρόσωπο 
των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, ΕΣΔΑ, Υγείας 
Πρόνοιας και Γεωργίας. 

Στην επιτροπή μπορούν ακόμα να συμμετέχουν: 

α) Ένας εκπρόσωπος μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ή 
Ιδρύματος που έχει σύμφωνα με το καταστατικά της (του) 
ως σκοπά την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο 
εθνικό. 

β) Εμπειρογνώμονες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά¬ 
των ή και επιστήμονες που λάγωτωνεξειδικευμένωνγνώ- 
σεών τους μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της Επι¬ 
τροπής. 

4.2. Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής με τους αναπληρω¬ 
ματικούς τους προτείνονται από τους φορείς που εκπρο¬ 
σωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ¬ 
ΔΕ. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλισης 
των μελών και λήψης των αποφάσεων, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της 
Επιτροπής. Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής καθορί¬ 
ζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. 


4.3. Η Επιτροπή συγκαλείται με μέριμνα της αρμάδιας 
Υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ τακτικά μία φορά ανά 
εξάμηνο και έκτακτα μετά απά πράσκληση του Προέδρου 
της ή εφάσον το ζητήσει το 1 /3 απά τα μέλη της. 

4.4. Πράεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 

4.5. Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα ως 
προς τον έλεγχο της τήρησης και της αποτελεσματικής 
εφαρμαγήςτου Εθνικού Προγράμματος. 

4.6. Ειδικάτερα το έργο της Επιτροπής είναι: 

α) Η παρακολούθηση της συγκέντρωσης επικίνδυνων 
συσιών του παραρτήματος I του άρθρου 6 της ΠΥΣ 
2/1.2.2001 και της εφαρμογής των γενικών και ειδικών 
ποιοτικών στόχων σύμφωνα με την ως άνω ΠΥΣ και την 
παρούσα Απόφαση. 

β) Η αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού Προ¬ 
γράμματος στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλε- 
πάμενων στο Παράρτημα της παρούσας Απάφασης 
δράσεων για την προστασία και την διατήρηση του 
υδατικού περιβάλλοντος. 

γ) Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων στον 
Υπουργά ΠΕΧΩΔΕ: 

- για τον καθορισμά των περιοχών των υδατικών αποδε¬ 
κτών που επηρεάζονται από απορρίψεις ουσιών όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 

- για τη λήψη πράσθετων μέτρων (διοικητικών, οικονο¬ 
μικών) για την αποτελεσματικάτητα της εφαρμογής του 
εθνικού προγράμματος. 

- για τηντροποποίηση ή την αναθεώρηση του προγράμ¬ 
ματος 

δ) Η γνωμοδάτηση προς τους συναρμάδιους Υπουρ¬ 
γούς ή τον Γ ενικό Γ ραμματέα της Περιφέρειας για κάθε 
θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του Εθνικού Προ¬ 
γράμματος». 

ε) Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 αριθμούνται ως παρά¬ 
γραφοι 5, 6, 7 και 8. 

2) Στο άρθρο 6 το Παράρτημα II αντικαθίσταται από το 
Παράρτημα της παρούσας Απόφασης το οποίο συνιστάτο 
Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης των απορρίψεων ουσιών στο 
υδατικό περιβάλλον. Το παράρτημα αυτό προσαρτάται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ II, ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΑΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ I 
(0176, 14/07/1982/ΕΕΟ) 

Εισαγωγή 

Τ ο Αναθεωρημένο αυτό Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης της 
ρύπανσης από ουσίες του Καταλόγου II της 76/464/ΕΟΚ 
Οδηγίας, βασίζεται στο αντίστοιχο Εθνικό Πρόγραμμα που 
είχε συνταχθεί το 2000. Κατά την υλοποίηση του προγράμ¬ 
ματος και αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε, 
εντοπίσθηκαν ανάγκες για λειτουργικές βελτιώσεις και 
εξειδικεύσεις, που ελήφθησαν υπόψιν για την παρούσα 
αναθεώρηση. 

1. Τύπος και σκοπός του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα Ελέγχου και Μείωσης της ρύπανσης 
που περιγράφεται παρακάτω καλύπτει άλη την ελληνική 
επικράτεια και αναφέρεται στις ουσίες πρστεραιάτητας 
τσυ Καταλάγου II, υποψήφιες για τον Κατάλογο I, της 
Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ. 
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Σκοπός του προγράμματος είναι ο έλεγχος και η μείωση 
των συγκεντρώσεων των συσιών αυτών στα επιφανειακά 
νερά της Ελλάδας σύμφωνα με τσ Άρθρα 7 της Οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ. 

Οι δράσεις και σι στόχσι που αναφέρονται καλύπτουν 
τόσο τις σημειακές όσο και τις μη-σημειακές πηγές ρύ¬ 
πανσης. 

Το πρόγραμμα είναι εξειδικευμένο, για τις ουσίες τσυ 
Καταλόγου II της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας, με έμφαση στις 
ουσίες για τις σποίες υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον στη χώ¬ 
ρα και αφσρά σε όλες τις πηγές πρσέλευσης των ουσιών 
αυτών. Στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνονται 
τα παρακάτω: 

• Προσδιορισμός των πιθανών ρυπαντών που θα ελέγ- 
χονται/παρακολουθούνται στα επιφανειακά νερά της Ελ¬ 
λάδας (ήδη έχει γίνει η πρώτη επιλογή ουσιών) 

• Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου παρακολούθη¬ 
σης (δειγματοληψίες - αναλύσεις) που καλύπτει τη χώρα 
(το δίκτυο ήδη περιλαμβάνει 53 σημεία, που καλύπτουν 
όλα τα κύρια επιφανειακά σώματα νερού της χώρας) 

• Νομοθετήματα για έλεγχο και μείωση της ρύπανσης 
από τις ουσίες τσυ Καταλόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. 

• Παρακολούθηση της απόδοσης του προγράμματος 
και της επίτευξης των στάχων του 

Πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος είναι τα εσωτερι¬ 
κά επιφανειακά και τα εσωτερικά παράκτια νερά (υφάλ¬ 
μυρα) της χώρας. Ειδικότερα, καλύπτονται όλα τα σημα¬ 
ντικά υδατικά συστήματα της χώρας και συγκεκριμένα οι 
ακόλουθες λεκάνες απορροής ποταμών και λιμνών, κα¬ 
θώς και ορισμένες θαλάσσιες περισχές ειδικού ενδιαφέ¬ 
ροντος: 

• Ποταμός Στρυμάνας 

• Ποταμός Αξιός 

• Ποταμός Έβρος 

• Ποταμός Πηνειός 

• Λίμνη Βόλβη 

• Ποταμός Νέστος 

• Λίμνη Δοϊράνη 

• Μεγάλη Πρέσπα 

• Λίμνη Βεγορίτιδα 

• Λίμνη Βιοτωνίδα 

• Ποταμός Αλιάκμονας 

• Λίμνη Παμβώτιδα 

• Ποταμός Αχελώος 

• Λίμνη Μικρή Πρέσπα 

• Ποταμός Αλφειός 

• Ποταμός Ασωπός 

• Ποταμός Ευρώτας 

• Ποταμός Πηνειός Πελοπον. 

• Παγασητικός κόλπος 

• Σαρωνικός κόλπος 

• Θερμαϊκός κόλπος 

• Όρμος Ολυμπιάδας 

Γιατην απράσκοπη διεξαγωγή του Προγράμματος, κα¬ 
θορίσθηκαν επιμέρους ατάχοι, οι οποίοι θα επιτευχθούν 
εντάς χρονοδιαγράμματος, που θα ελέγχεται και θα πα- 
ρακολουθείται περιοδικά ως προς την υλοποίηση και την 
αποδοτικάτητά του. 

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος είναι το ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ και ειδικάτερα το Τμήμα Νερών, της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, της Γεν. Δ/νσης Περιβάλ¬ 
λοντος, υποστηριζάμενο για την υλοποίηση καιτηνπαρα- 


κολούθηση των σχετικών δράσεων από Ειδική Διυπουρ¬ 
γική Επιτροπή, με κύρια αντικείμενα: 

1. το συντονισμό των αρμόδιων κατά περίπτωση δοιη- 
κητικών μηχανισμών, για την εφαρμογή των επιμέρους 
δράσεων 

2. την αξιολάγηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων 
και τη σύνταξη προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία, για 
λήψη περαιτέρω μέτρων, άπσυ παραστεί αναγκαία 

Αναλυτικά στοιχεία για τους στάχους, τις δράσεις, το 
χρονοδιάγραμμα και το Φορέα Υλοποίησης δίνονται πα¬ 
ρακάτω. 

2. Σχετικοί ρυπαντές - επιλογή ουσιών 

Γ ιατην επιλογή των ουσιών, οι οποίες πρέπει σε πρώτη 
φάση να συμπεριληφθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα της 
χώρας, ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία: 

- αρχική επιλογή ουσιών: χρησιμσποιήθηκε ο γενικάς 
κατάλογος του Παραρτήματος II της 76/464/ΕΟΚ Οδη¬ 
γίας (132 ουσίες). 

- Καταγραφή ουσιών που δεν παράγονται/χρησιμοποι- 
ούνται στη χώρα 

- Καταγραφή ουσιών, που έχουν ενδιαφέρον για τη χώ¬ 
ρα και αποτελούν δυνητικά ρυπαντή για τα επιφανειακά 
νερά, λαμβάνοντας υπόψιν τις ποσότητες των διακινού- 
μενων ποσοτήτων, τους τρόπους εισόδου των ουσιών στα 
νερά (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μετα¬ 
φοράς της ρύπανσης), την ανθεκτικάτητατων ουσιών στο 
περιβάλλον και τις επιπτώσεις τους σε αυτό. 

Για την επιλογή των ουσιών που έχουν ενδιαφέρον για 
τη χώρα, εκπονήθηκε ειδική μελέτη, με αντικείμενο τη διε- 
ρεύνηση διακίνησης (εμπορίας και χρήσης) των ουσιών 
αυτών στη χώρα, της ύπαρξης απορρίψεων ή δυνατότη¬ 
τας απορρίψεων από βιομηχανικές κ.α. εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν τις ουσίες αυτές και την μελέτη της 
«μετακίνησης» των συσιών αυτών στο περιβάλλον και την 
πιθανή κατάληξή τους στα επιφανειακά νερά. 

Παράλληλα με τη μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκαν και 
στοχευμένες δειγματοληψίες σε επιφανειακά νερά της 
χώρας, ώστε να συναξιολογηθούν τα αποτελέσματα των 
χημικών αναλύσεων με τα αποτελέσματα της μελέτης. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, επιλέχθησαν για πε¬ 
ραιτέρω έρευνα οι ουσίες που αναγράφονται στη συνέ¬ 
χεια. Η παρακολούθηση των επιλεγμένων ουσιών εκτε- 
λείται μέσω τσυ Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των 
Επιφανειακών Νερών της χώρας. 

Πρέπει να σημειωθεί, άτι παράλληλα με τις παραπάνω 
τακτικές δειγματοληψίες, γίνεται ετήσιος έλεγχος στα 
επιφανειακά νερά της χώρας ως προς όλες τις ουσίες του 
Καταλόγου II. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται καιη πα- 
ρακσλούθηση ως προς τις υπόλοιπες ουσίες του Καταλό¬ 
γου II, που δεν επιλέχθησαν σε πρώτη φάση ως συσίες εν¬ 
διαφέροντος για τη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στους διασυνοριακούς ποταμούς, ώστε να εξασφαλίζε¬ 
ται η αποτροπή ρύπανσης και η έγκαιρη λήψη μέτρων, εάν 
κάτι τέτοιο απαιτηθεί. 

Ουσίες προτεραιότητας του Καταλόγου II, υποψήφιες 
για τον Κατάλογο I, που έχουν επιλεγεί για ανάλυση στα 
δείγματα του δικτύου παρακολούθησης. 

Λ. Πτητικές και ημιπτητικές οργανικές ενώσεις 

1. Ι,Ι-ΟίοάΙσΓσβΐΙιγΙβπβ (60) 

2. ΟΙοάΙοΓοπιβΐΙιαηθ (62) 

3. ίΓ3Π3- 1,2- ΟΙοΙιΙοΓΟβΐΙιβηβ (61) 

4. 1,1 -□ίοΙιΙσΓσβΐΙΐ3πβ (58) 
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5. 013-1,2-ΟίοήΙοΓΟβΐΙιβηβ (61) 

6. 1,1,1-ΤηοΙιΙθΓθβΐΙΐ3ηβ (119) 

7. Ββηζβπβ (7) 

8. 1,2-ΟίοΙιΙθΓθρΓορ3ηβ (65) 

9. ΤοΙυβηβ(112) 

10. 1,1,2-ΤποΙιΙθΓθβΐΙΐ3ηβ (120) 

11. 1,2-Οίΐ3ΓθΐηοβΐΙΐ3πβ (48) 

12. ΟήΙοΓοϋθπζβηβ (20) 

13. ΕΐΙινΙϋβηζβπβ (79) 

14. (γπ + ρ)-ΧνΙβηβ5 (129) 

15. ο-ΧνΙβηβ(129) 

16. ΐ3ορΓορνΙΐ3βηζβηβ (87) 

17. 2-ΟΙιΙθΓθΐοΙυβηθ (38) 

18. 4-ΟΙιΙθΓθΐθΙυβηβ (40) 

19. 1,3-ΟίοΙιΙθΓθΐ3βηζβηθ (54) 

20. 1,4-ΟίοΙιΙθΓθΐ3βηζβηθ (55) 

21. 1,2-ΟίοΙιΙθΓθΐ3βηζβηβ (53) 

22. Ν3ρΙΙΐ3ΐβηβ (96) 

Β. Οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα 

23. ΗθρΐαοάΙοΓ (82) 

24. Ηβρΐ3θΙιΙθΓ βροχίάβ (82) 

25. α-Εηάθ3υΙί3η (76) 

26. β-Εηάθ5υΙί3η (76) 

27. Εηάθ3υΙί3η ευΙίαΐβ (76) 

Γ. Οργανοφωσφορικά, 
αζωτούχα και θειούχα φυτοφάρμακα 

28. ΜβΙΐΊ3πηίάορΙιθ3 (93) 

29. ΜβνίηρΙΐ03 (94) 

30. ΟιτιβίΙιοαίβ (97) 

31. Οβιτιβΐοη (0-1-3) (47) 

32. Οβιτιβΐοη-δ-ΜβΐΙιγΙ (47) 

33. ΟίιτιβίΙιοαΐβ (73) 

34. ΟίευΙίοίοη (75) 

35. Ρ3Γ3ΐΙιίοη ιτιβΐάγΙ (100) 

36. ΡβηίΐΓΟΐΙιίοη (80) 

37. Μ3ΐ3Ϊΐιίοη (89) 

38. ΡβηΙΙιίοη (81) 

39. Ρ3Γ3ΐΙιίοη βίΙιγΙ (100) 

40. Τη3ζορΙιθ3 (113) 

41. Αζίπράοε ιτιβΐάγΙ (6) 

42. Αζίπράοε βίΙιγΙ (5) 

43. Οουιτΐ3ρΙιθ3 (43) 

44. Ρήοχίηη (103) 

Δ. Ζιζανιοκτόνα (Τριαζίνες και υποκατεστημένες ουρίες) 

45. 3ίιτΐ3ζίηβ (106) 

46. ΑΐΓ3ζίηβ (131) 

47. ΜοηοΙίηυΓοη (135) 

48. ϋηυΓοη (88) 

Ε. Μέταλλα 

49. Αε (4) 

50. Εβ3ά 

51. ΟήΓΟπηίυιτι 

52. ΝίοΙ<βΙ 

53. Οοά3ΐΐ 

54. ΟορρβΓ 

55. Ζίηο 

56. Ιγοπ 

57. Μ3η93ηβ3β 

58. ναηαάίυιτι 

59. ΜοΙγάάβηυιτι 

60. ΒαΓίυιτι 


61. Τίΐαηίυιτι 

62. ΑΙυιτιιηυιτι 

ΣΤ Οργανοκασσιτερικές ενώσεις 

63. ΟίάυίγΙΐίη (49) 

64. ΤπράβηγΙΐίη (126) 

(Οι αριθμοί σε παρένθεση αντιστοιχούν στους αριθ¬ 
μούς του Καταλόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ [0176, 
14/07/1982/ΕΕΟ]). 

Επιπρόσθετα, διερευνώνται οι ακόλουθες ουσίες, οι 
οποίες δεν ανήκουν στις ουσίες προτεραιότητας του Κα¬ 
ταλόγου II, υποψήφιες για τον Κατάλογο I, της Οδηγίας 
76/464/ΕΕΟ: 

Α. Πτητικές και ημιπτητικές οργανικές ενώσεις 

65. ΒΓοπιοοΙτΙοΓΟπηβίΙιαπβ 

66. ΟΙόΓΟπηοπιβΐΙιαηβ 

67. ΟΙοΙιΙοΓοόΓΟπηοπιβΐΙιαπβ 

68. ΟΙόΓΟπηοοΙτΙοΓοπιβΐΐΊαπβ 

69. 2,2-ΟίοΙιΙθΓορΓθρ3πβ 

70. Ι,Ι-ΟίοόΙοΓορΓορβηβ 

71. 1,3-ΟίοΙτΙθΓορΓορ3πβ 

72. ΒΓοπιοίΟΓπι 

73. ΒΓοπιοόβηζβηβ 

74. η-ΡΓοργΙόβηζβηβ 

75. ΐβιΙ-ΒυΐγΙόβηζβηβ 

76. εβο-ΒυΙγΙόβηζβηβ 

77. 1,3,5-ΤππιβΐΙιγΙόβηζβηβ 

78. 1,2,3-ΤΓΐοΙιΙοΓοόβηζβηθ 

Β. Οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα 

79. Εηόπη αΙόθΟγόβ 

80. ΜβίΟοχγοΙιΙοΓ 

81. Εηόπη Ι<βΐοηβ 

Γ. Ζιζανιοκτόνα (Τριαζίνες και υποκατεστημένες ουρίες) 


82. 

□ΙυΓοη 

83. 

ΜβίοόΓοπιυΓοη 

84. 

ΤβΓ0υίΙιγΐ3ζΙηβ 

85. 

ΡΓοπιβΐΓγη 

86. 

0γ3η3ζίηβ 

87. 

ΟόΙοΓΟίοΙυΓοη 

88. 

□βί3ορΓοργΙ-ΑΐΓ3ζΙηβ 

89. 

ΜβΙαπιίΐΓοη 

90. 

0ΙιΙθΓΐ03ζοη 

91. 

□β3βίΙιγΙ-ΑΐΓ3ζίηβ 

ΣΤ. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις 

92. 

ΤΓίόυΐγΙΐίη 


Παράλληλα με το δίκτυο αυτό λειτουργεί και το Γ ενικό 
Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανεια¬ 
κών νερών, με 183 σημεία δειγματοληψίας, που καλύ¬ 
πτουν όλη τη χώρα. Στο δίκτυο αυτό συμπεριλαμβάνονται 
γενικές παράμετροι ποιότητας νερού, στις οποίες περι¬ 
λαμβάνονται και οι ακόλουθες του Κατ. II: 

• Ανόργανες ενώσεις του φωσφόρου και φώσφορος 

• Κυανιούχες ενώσεις 

• Φθοριούχες ενώσεις 

• Αμμωνία, νιτρώδη, νιτρικά 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις δειγματολη¬ 
ψίας και τις ουσίες που ελέγχονται, τη συχνότητα δειγμα¬ 
τοληψίας κ.α. στοιχεία, δίνονται στο Παράρτημα 2. 

Η διερεύνηση ύπαρξης των παραπάνω ουσιών στα επι¬ 
φανειακά νερά της χώρας κατέστη δυνατή με τη δημι¬ 
ουργία ενός δικτύου παρακολούθησης που καλύπτει όλη 
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τη χώρα και τους πιο σημαντικούς αποδέκτες όπου έχουν 
εγκαθιδρυθεί αντιπροσωπευτικοί σταθμοί δειγματολη¬ 
ψίας. Η επιλογή της θέσης των σταθμών δειγματοληψίας 
έγινε ώστε να καλύπτονται αντιπροσωπευτικά όλα τα με¬ 
γάλα επιφανειακά σώματα νερού της χώρας, λαμβάνο- 
ντας υπόψη καιτιςπιθανές πηγές εκπομπήςτων ενώσεων 
που αναφέρθηκαν (σημειακές και μη-σημειακές) όσο και 
τη διασυνοριακή μεταφορά των ρύπων. 

3. Δίκτυο παρακολούθησης επιφανειακών νερών 

3.1. Σχεδιασμόςτου δικτύου παρακολούθησης 

Το δίκτυο παρακολούθησης για τις ουσίες προτεραιό¬ 
τητας του Καταλόγου II, υποψήφιες για τον Κατάλογο I, 
της Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ στα επιφανειακά νερά της Ελ¬ 
λάδας σχεδιάσθηκε ώστε να καλύπτει όλη τη χώρα και 
κυρίως να υπάρχουν αντιπροσωπευτικά σημεία δειγμα¬ 
τοληψίας σε άλα τα μεγάλα επιφανειακά σώματα νερού 
(ποταμοί και λίμνες). Για το σχεδίασμά ελήφθησαν επί¬ 
σης υπόψιν και τα αποτελέσματα των στοχευμένων δειγ¬ 
ματοληψιών, που είχαν πραγματοποιηθεί στο στάδιο της 
μελέτης για την ύπαρξη των ουσιών αυτών στα επιφα¬ 
νειακά νερά τηςχώρας, καθώς καιτααπστελέσματααπά 
την καταγραφή των πηγών εκπομπής βιομηχανικών απο¬ 
βλήτων. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, παράλληλα με το δίκτυο αυτό, 
λειτουργεί και το Γενικό Δίκτυο παρακολούθησης της 
Ποιόητας των επιφανειακών νερών της χώρας, στα πλαί¬ 
σια του οποίου παρακολουθούνται γενικές και ειδικές πα¬ 
ράμετροι ποιότητας των νερών. 

3.1.1. Γενικό Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Πσιότη- 
τας Επιφανειακών νερών 

Το Γενικό Εθνικό Δίκτυο περιλαμβάνει 183 σταθμούς 
δειγματοληψίας, που καλύπτουν όλη τη χώρα. Η επιλογή 
των σημείων/σταθμών δειγματοληψίας έγινε έτσι ώστε να 
καλύπτονται όλοι οι ποταμοί και λίμνες της χώρας, με 
αντιπροσωπευτικά σημεία, (βλέπε Χάρτες Παραρτήμα¬ 
τος 2). 

Αναλυτικά οι παράμετροι που παρακολουθούνται 
στα πλαίσια του Δικτύου αυτού, δίνονται στο Παράρ¬ 
τημα 2. 


3.1.2. Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Επι¬ 
φανειακών νερών ως προς τοξικές ουσίες 

Τσ δίκτυο παρακσλσύθησης περιλαμβάνει 53 σταθμούς 
δειγματοληψίας σε 11 πσταμούς (συνσλική έκταση λεκα¬ 
νών απσρρσής 78,390 Κπιή, 7 λίμνες (συνολική επιφάνεια 
286.095 Κπιή και 4 θαλάσσιες περισχές. Οι σταθμοί δειγ¬ 
ματοληψίας για όλη τη χώρα παρουσιάζονται στο Χάρτη 
1, ενώ στο Παράρτημα 2 δίνονται αναλυτικοί χάρτες μετά 
σημεία δειγματοληψίας ανά υδατικό διαμέρισμα. 

Σε κάθε πσταμό εγκαταστάθηκαν/επιλέχθησαν δύο 
σταθμοί δειγματοληψίας, ο πρώτος κοντά στις πηγές ή 
στα σύνορα για τους διασυνοριακούς ποταμούς και ο 
δεύτερος στην περιοχή των εκβολών. Σε κάθε λίμνη εγκα- 
ταστάθηκαν/επιλέχθησαν επίσης δύο σταθμοί δειγματο¬ 
ληψίας, με τράπο που να εξασφαλίζει καλύτερη κάλυψη 
της επιφάνειας. Εξαίρεση απστελσύν η λίμνη Δοϊράνη, 
όπου υπάρχει ένας σταθμός δειγματοληψίας και η λίμνη 
Μεγάλη Πρέσπα, στην οποία υπάρχουν 4 σημεία δειγμα¬ 
τοληψίας, τα δύο σε βάθος 1 πι κάτω από την επιφάνεια 
και τα άλλα δύο σε βάθος χαμηλότερο της ζώνης στρω- 
μάτωσης. 

Η δειγματοληψία γίνεται εποχιακά, 4 φορές το χρόνο, 
για τις επιλεγμένες ουσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
ενώ μία φορά το έτος γίνεται έλεγχος (αναλύσεις) για 
όλες τις ουσίες του Καταλόγου II. Ο συνολικός αριθμός 
των δειγμάτων που αναλύονται ανά έτος 1640 (για επιφα¬ 
νειακά νερά). 

Στο δίκτυο παρακολούθησης συμπεριλήφθησαν επίσης 
3 μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων (δειγματολη¬ 
ψία στην είσοδο και την έξοδο των μονάδων) και 3 μονά¬ 
δες επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (δειγματο¬ 
ληψία στην έξοδο, μετά την επεξεργασία). Πρέπει να ση¬ 
μειωθεί ότι σι βιομηχανίες αυτές είναι οι μοναδικές που 
μπορεί να έχουν στα απόβλητό τους ουσίες του Καταλό¬ 
γου II. Η δειγματοληψία και σε αυτήν την περίπτωση 
πραγματοποιείται εποχιακά, δίνοντας αριθμό δειγμάτων 
260 ανά έτος (για υγρά απόβλητα). 

Τα συνολικά δείγματα από το δίκτυο παρακολούθησης 
ετησίως ανέρχονται σε 1900. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 


Δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας ποταμών στην Ελλάδα 


Ποταμοί 

Λεκάνη 

απορροής 

(Ιίΐη^) 

Μήκος 

(Ειη) 

Σταθμοί 

δειγματολη¬ 

ψίας 

Δείγματα 
ανά έτος 

Χρόνος 

λειτουργίας 

ΕΒΡΟΣ 

3.296 

204* 

2 

80 

Από 1998 

ΝΕΣΤΟΣ 

2.546 

130* 

2 

80 

Από 1998 

ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ 

17.500 

ΙΙ8* 

2 

80 

Από 1998 

ΑΞΙΟΣ 

23.750 

76* 

2 

80 

Από 1998 

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 

8.362 

297 

2 

80 

Από 1998 

ΠΗΝΙΟΣ 

9.500 

205 

2 

80 

Από 1998 

ΑΣΩΠΟΣ 

724 

80 

2 

80 

Από 1998 

ΠΗΝΙΟΣ ΠΕΛ. 

2.472 

- 

I 

40 

Από 1998 

ΕΥΡΩΤΑΣ 

1.800 

82 

I 

40 

Από 1998 

ΑΛΦΕΙΟΣ 

3.658 

ΙΙΟ 

I 

40 

Από 1998 

ΑΧΕΛΩΟΣ 

4.782 

220 

2 

80 

Από 1998 

Σύνολο 

78.390 

1.522 

19 

800 



* Εντός της ελληνικής Επικράτειας 
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πΤΝ ΑΚΛΣ 2 


Αίκτυο παρακολούθησης ποιότητας λιμνών στην Ελλάδα. 


Αίμνες 

Επιφάνεια 

(Ειη^) 

Βάθος 

(ιη) 

Σταθμοί 

δειγματοληψίας 

Δείγματα 
ανά έτος 

Χρόνος 

λειτουργίας 

ΒΟΛΒΗ 

70,353 

14 

2 

80 

Από 1998 

ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ 

54,311 

29 

2 

80 

Από 1998 

ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ 

45,030 

2,5 

2 

80 

Από 1998 

ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ 

42,541 

4 

2 

80 

Από 1998 

ΜΕΕΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ 

39,040* 

18 

4 

160 

Από 1998 

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ 

19,470 

6 

2 

80 

Από 1998 

ΔΟΪΡΑΝΗ 

15,350 

6 

1 

40 

Από 1998 

Σύνολο 

286,095 


15 

680 



* Εντός της ελληνικής Επικράτειας 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 


Δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας θαλάσσιων περιοχών στην Ελλάδα 


Θαλάσσια περιοχή 

ΗΗΗ 


Χρόνος 

λειτουργίας 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

3 

48 

Από 1998 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

3 

48 

Από 1998 

ΠΑΕΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

2 

32 

Από 1998 

ΟΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

2 

32 

Από 1998 

Σύνολο 

10 

160 



ΠΙΝΑΚΑΣ 4 


Δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 


Βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

ΗΗΗ 


Χρόνος 

λειτουργίας 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων Αθήνας - 1 

2 

60 

Από 1998 


2 

60 

Από 1998 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων Βόλου 

2 

60 

Από 1998 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων βιομηχανίας 
χρωμάτων 

1 

26 

Από 1998 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων 
φαρ μακό βιο μη χανί ας 

1 

26 

Από 1998 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων βιομηχανίας 
μεταλλουργίας 

1 

26 

Από 1998 

Σύνολο 

9 

260 



Οιποταμοί'Εβρος, Νέστος, Στρυμόνας και Αξιός παρα- 
κολουθούνται για πιθανή διασυνοριακή μεταφορά ου¬ 
σιών από γειτονικές χώρες στην ελληνική επικράτεια. Επι¬ 
πλέον, έχουν μεγάλη έκταση λεκάνης απορροής μέσα 
στην Ελλάδα. Οι υπάλοιποι ποταμοί, που περιλαμβάνει το 
δίκτυο, παρακολουθούνται γιατί αντιπροσωπεύουν ση¬ 
μαντικά μέρος του υδατικού δυναμικού της Ελλάδας και 
έχουν σημαντική έκταση λεκάνης απορροής. 

Από τις λίμνες που παρακολουθούνται, η Δοϊράνη και η 
Μικρή Πρέσπα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, που μπο¬ 


ρεί να οδηγήσει σε είσοδο ουσιών από γειτονικές χώρες 
στην ελληνική επικράτεια. Οι υπάλοιπες λίμνες που ανα¬ 
φέρθηκαν παρακολουθούνται επειδή αντιπροσωπεύουν 
σημαντικά τμήμα του υδατικού δυναμικού της Ελλάδας 
και είναι οι λίμνες με τη μεγαλύτερη έκταση. 

Οι θαλάσσιες περιοχές επιλέχθηκαν για παρακολούθη¬ 
ση λόγω της πιθανότητας εμφάνισης ουσιών προτεραιά- 
τηταςτου Καταλόγου II, υποψηφίωντου Καταλόγου Ι,της 
Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ. 
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Οι μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων παρακο- 
λουθούνται λόγω της πιθανής παρουσίας των συσιών πσυ 
μελετώνται εξαιτίας της βισμηχανικής δραστηριότητας 
στις συγκεκριμένες περισχές. Οι σταθμοί δειγματολη¬ 
ψίας που αντιστοιχούν σε αστικά απόβλητα και έχουν 
ενταχθεί στο δίκτυο παρακολούθησης είναι 6. 

Οι μονάδες επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων 
παρακολουθούνται λόγω της πιθανής παρουσίας οργανι¬ 
κών διαλυτών, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγική δια¬ 
δικασία. Οι σταθμοί δειγματοληψίας που αντιστοιχούν σε 
βιομηχανικά απόβλητα είναι 3. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι το παραπάνω αναφερόμενο δί¬ 
κτυα λειτουργεί οργανωμένα από το 1998. Για τα προη¬ 
γούμενα έτη, είναι διαθέσιμος σημαντικός αριθμός μετρή¬ 


σεων, πσυ καλύπτουν για τα μεγάλα υδατικά σώματα της 
χώρας, τις περισσότερες γενικές παραμέτρους και μεγά¬ 
λο αριθμό άλλων ειδικότερων παραμέτρων ποιότητας. 

Από την μέχρι σήμερα αξιολόγηση των απστελεσμάτων 
αυτών, προκύπτει ότι αναφορικά με τις ουσίες του Κατα¬ 
λόγου II, η ποιότητα των επιφανειακών νερών είναι πολύ 
καλή και σε καμία περισχή δεν έχουν εντοπισθεί υπερβά¬ 
σεις ως προς τους ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί, 
ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις 
που προσδιορίζονται είναι πολύ κοντά στα όρια ανίχνευ¬ 
σης των συσιών αυτών. 

Ενδεικτικά απστελέσματα για το έτος 2000 δίνονται στο 
Παράρτημα 3. Τα απστελέσματα των ετών 1998-1999 
έχουν ήδη υποβληθεί. 




ΕΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 



Χάρτης 1. Σταθμοί δειγματοληψίας του εθνικού δικτύου παρακολούθησης για τις ουσίες του Καταλόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ 
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3.2. Αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού ουσιώντου Κα¬ 
ταλόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ σε επιφανειακά νερά 
και υγρά απάβλητα στην Ελλάδα 

Οι αναλυτικές μέθσδσι και τα χαρακτηριστικά δειγματσ- 
ληψίας που εφαρμάζονται για τον προσδιορισμά των ου¬ 
σιών που αναφέρθηκαν, είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα 
διεθνή πράτυπα και τη διεθνή εμπειρία (βλέπε Παράρτη¬ 
μα 4). 

4. Νσμσθετικές ρυθμίσεις 

4.1. Ποιστικοί στόχσι για τα επιφανειακά νερά (ννΟΟ) 

Με ειδικά νομοθετήματα, θεσπίστηκαν πσιστικσί στάχοι 
για τα επιφανειακά νερά της χώρας, αναφσρικά με τις ου¬ 
σίες του Καταλάγου II της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας, με έμφα¬ 
ση στις συσίες πσυ παρσυσιάζουν ενδιαφέρον για τη χώ¬ 
ρα. Οι ποιοτικοί αυτοί στόχοι θεσπίστηκαν με την Πράξη 
Υπσυργικσύ Συμβουλίου 2/01.02.2001, που δημοσιεύθη- 
κε στο ΦΕΚ15/Α/02.02.2001). Το πλήρες κείμενο της από¬ 
φασης αυτής, δίνεται στα Παράρτημα 1. 

Η παραπάνω αναφεράμενη ΠΥΣ, απστελεί τη βάση για 
την παρακσλσύθηση και τσν έλεγχα της ποιάτητας των 
επιφανειακών νερών της χώρας, αναφσρικά με τις ουσίες 
του Καταλόγου II της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας. 

Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται οι γενικές δρά¬ 
σεις για την υλοπσίηση του Εθνικού Προγράμματος, και 
το απαραίτητο θεσμικό πλαίσια για την υλοπσίηση των 
δράσεων αυτών. 

Για τσν καθορισμό των ποιστικών στόχων πσυ θεσπί¬ 
στηκαν, χρησιμοπσιήθηκε η μεθοδολογία και οι προτεινό- 
μενες τιμές από το 08ΤΕ (δοίβηίίΐίο ΟοπιπιΙΐίββ οη ΤοχΙο- 
ίΐγ αηά Εοοΐοχίοίΐγ). Για την επιλογή των ουσιών, εκτός 
από τη μεθσδολσγία που αναφέρεται παραπάνω ότι τη¬ 
ρήθηκε, λήφθησανυπόψιν και τα αποτελέσματα των δειγ¬ 
ματοληψιών από τα επιφανεικά νερά της χώρας. 

Οι ποιοτικοί στόχοι που καθορίστηκαν ανά κατηγορία 
ουσιών, δίνονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Ποιοτικοί στόχοι για επιφανειακά νερά της χώρας 


Ουσία 

Πτητικές και ημιπτητικές 
σργανικές ενώσεις (νΟΟε) 

1.3- ΟίοΙιΙσΓθόβηζβηβ 

1.4- ΟίοΙιΙσΓθόβηζβηβ 
1,2-ΟίοΙιΙσΓθόβηζβηβ 
2-ΟΙιΙθΓσΐσΙυβηβ 
4-0ΙιΙθΓσΐσΙυβηβ 
ΤσΙυβηβ 
ΝαράΐΙιαΙβηβ 

οΙδ-1,2-ΟίοΙιΙσΓσβΐΙΐθηβ 

ΐΓ3η3-1,2-ΟΙοΙιΙθΓθβίΙιβηθ 

Ββηζβηβ 

ΟίοΙτΙσΓοηηβΐΙιαηβ 

ΕίάγΙόβηζβηβ 

(πι-ΐ-ρ)-ΧγΙβπβ5 

σ-ΧγΙβηβ 

ΟάΙοΓοόβηζβηβ 


Πσιοτικός Στόχσς 
(ννΟΟ) (μ9/Ι*) 


10 

10 

10 

1 

1 

10 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1 


Οονανσνλωοιωυένα (ρυτοωάουακα 
α-ΕηάοευΙΙαπ 0.01 


ό-ΕπάοευΙίαη 0.01 

ΕηάσευΙίεη δυΙΙαίβ 0.01 

Α^ωτσύνα. Φωσωοοικά και Θεισύνα (ρυτοφάουακα 
ΡβηΐΙιίση 0.01 

ΑζΙηρόοδ ΜβΐάγΙ 0.01 

ΑζΙηρόοδ ΕΐάγΙ 0.01 

Ρ3Γ3ίΙιΙοη 0.01 

ΜβνίηρΙιοδ 0.01 

□βπιβΐοη (0-1-3) 0.1 

□βπιβΐοη-3-ΜβΐΙιγΙ 0.1 

Ρ3Γ3ίΙιΙοη ΜβΐάγΙ 0.01 

ΡβηΙΐΓσίΙιίση 0.01 

Μ3ΐ3ΐΙιίση 0.01 

Ζιζανιοκτάνα 

ΑΐΓ3ζίηβ 1 

3Ιπΐ3ζΙηβ 1 

υηυΓοη 1 

Μέταλλα 

Αρσενικά 30 

Βάρισ 500 

Χρώμιο 50 

Κοβάλτιο 20 

Χαλκός 50 

Μόλυβδος 20 

Νικέλιο 100 

Αργίλιο 400 

Σίδηρος (διαλυτό κλάσμα) 200 

Μαγγάνιο 100 

Ψευδάργυρος 1000 


*Οι τιμές συγκεντρώσεων που αναφέρονται αντιστοι¬ 
χούν στη μέση τιμή των απστελεσμάτων πσυ συλλέγονται 
σε ένα έτσς 

Πσιοτικσί στάχοι δεν τέθηκαν για ουσίες πσυ ανιχνεύτη- 
καν αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμα τσξικσλσγικά δεδσμένα 
ή πρστεινάμενσι στόχσι. Αυτό ισχύει για τις ακόλσυθες συ¬ 
σίες: 

• 1,1,2-ΤηοΙιΙθΓσβΐΙΐ3ηβ 

• 1,2,3-ΤηοΙιΙοΓσόβηζβηβ 

• 1,3,5-ΤηπιβΐΙιγΙόβπζβηβ 

• ΟίόΓοηησοΙιΙοΓοπιβΐΙιαηβ' 

• η-ΡΓσργΙόβηζβηβ 

• δβο-ΒυΐγΙόβηζβηβ 

• 1,1,1-ΤΓίοΙιΙθΓσβΐΙΐ3ηβ 

• Ι,Ι-ΟίοάΙοΓΟβίΙιγΙβηβ 

• 1,1-ΟίοΙιΙθΓθβίΙΐ3ηβ 

• ΟίοΙιΙοΓσόΓοπιοπιβΐΙιαηθ' 

• ΗβρΪ3θΙΐΙθΓ 

• Ηβρΐ3θΙιΙθΓ βροχΙάβ 

• Τπ3ζορΙισδ 

• Οσυπιαράσδ 

• ΜβΐάσπιΙόσρΙτοδ 

• ΟίπιβΐΙισαΐβ 

• ΟίδυΙίοίσπ 

• Οπιβΐόσαΐβ 

• ΡΓοπιβΐΓγπθ 

• ΤβΓ0υΐΙιγΐ3ζίηβ 

• ΜβΐσόΓοπιυΓοη 

• Ογαηαζίηβ 


' Η ένωση αυτή ανήκει στη γνωστή κατηγορία των τριαλογονομεθανίων (ΤΗΜδ), για τα οποία υπάρχουν ποιοτικοί στόχοι για το πόσι¬ 
μο νερό [13-16] 
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• ΟίυΓοη 

• ΜοηοΙίηυΓοη 

4.2. Θέίτπιση Ορίων Εκπομπών (Είν) 

Τα παρακάτω όρια εκπομπών (ΕΕΥ) έχουν τεθεί σε εθνι¬ 
κό επίπεδο όσον αφορά βιομηχανικές απορρίψεις ουσιών 
του Καταλόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ.Η σχετική 
ρύθμιση έγινε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
4859/726, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 253/Β/09.03.2001 
(το πλήρες κείμενο δίνεται στο Παράρτημα 1). 

Τα Είν υιοθετούνται ως μέση τιμή των απορρίψεων 


αποβλήτων από διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες. Η 
θέσπιση ορίων εκπομπής δεν έγινε ανά δραστηριότητα, 
καθώς για τις ουσίες αυτές δεν έχουν ακόμη καθοριστεί 
διεθνών σχετικά πρότυπα ή προτεινόμενες τιμές. 

Για τον προσδιορισμό των ΕΕΥ, η σχέση μεταξύ των 
ννΟΟ και των αντίστσιχων Είν πσυ χρησιμοποιείται στις 
Οδηγίες 83/513, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347 και 
90/415 λήφθηκε επίσης υπόψη. 

Αναλυτικά σι οριακές τιμές που τέθηκαν ανά ουσία, δί¬ 
νονται στον πίνακα που ακολουθεί. 


Πίνακας 6 


Όρια εκπομπών (ΕΣΥ) σε υγρά απόβλητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 


Ουσία 

Μηνιαία 

Ημερήσια 


(ηΐ8/1) 

(ηΐδ/Ι) 

1,3-(1ϊοΗ1οι·ο1)6ηζ6η6 (ΟΑ8 541-73-1) 

0.25 

0.50 

1,4-(1ϊοΗ1οι·οΙ)εηζεηε (ΟΑ8 106-46-7) 

0.20 

0.40 

1,2-(1ϊεΗ1οι·οΙ)εηζεηε (ΟΑ8 95-50-1) 

0.25 

0.50 

2-εΙι1θΓθίο1υεηε (ΟΑ8 95-49-8) 

0.30 

0.60 

4-είι1θΓθίο1υεηε (ΟΑ8 106-43-4) 

0.25 

0.50 

Τοίυεηε (€Α8 108-88-3) 

0.50 

0.90 

ΝβρΗίΗίΐΙεηε (€Α8 91-20-3) 

0.50 

0.90 

1,2-(1ϊεΗ1θΓοείΙιγ1εηε (Σύνολο «*- αικί 

0.15 

0.30 

ίΓοη^- ισομερών) (€Α8 540-59-0) 



Βεηζεηε (ΟΑ8 71-43-2) 

0.50 

1.00 

ΟΐεΗ1θΓθΐηείΙΐ3ηε (ΟΑ8 75-09-2) 

0.20 

0.40 

Είίιν11)εηζεηε (ΟΑ8 100-41-4) 

0.30 

0.60 

Χγίεηεε (Συνολικά Χγίεηεε) 

0.50 

0.90 

ΟΙι1θΓθΙ)εηζεηε (ΟΑ8 108-90-7) 

0.30 

0.60 

Εηάοδϋΐί»!! (Συνολικό Ειιάοδυΐίοη) 

0.05 

0.2 

ΕεηίΗΐοη (ΕΑ8 55-38-9) 

0.05 

0.20 

ΑζϊηρΗοδίηείίιγΙ (ΕΑ8 86-50-0) 

0.05 

0.20 

ΑζΐηρΗοδείΗγΙ (ΟΑ8 2642-71-9) 

0.05 

0.20 

ΜενίηρΗοδ (ΟΑ8 7786-34-7) 



ϋεηιείοη-ο (Συνολικό Οεηιείοη) 



ΡοΓοίΗΐοη (συμπεριλαμβανομένου του 

0.05 

0.20 

ιηεί1ιγ1-Ρ»Γ3ίίιϊοη) (ΕΑ8 56-38-2, 298- 



00-0) 



ΕεηΐίΓοίΗΐοη (ΕΑ8 122-14-5) 

0.05 

0.20 

ΜαΙαίΗίοη (€Α8 121-75-5) 

0.05 

0.20 

ΑίΓΗζΐηε (ΕΑ8 1912-24-9) 

0,10 

0,50 

8ϊηΐ3ζϊηε (ΕΑ8 122-34-9) 

0.05 

0.20 

ΕϊηυΓοη (ΟΑ8 330-55-2) 

0.05 

0.20 

Αρσενικό 



Λίμνες 

0.125 

0.250 

Ποτάμια 

0.25 

0.50 

Παράκτια νερά 

0.50 

1.00 

Βάριο 



Λίμνες 

2.5 

5.0 

Ποτάμια 

5.0 

10.0 

Παράκτια νερά 

5.0 

10.0 

Χρώμιο 



Λίμνες 


1.2 

Ποτάμια 


2.0 

Παράκτια νερά 

1.5 

3.0 
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Νικέλιο 

Λίμνες 

Ποτάμια 

Παράκτια νερά 

0.2 

0.2 

0.5 

0.4 

0.4 

1.0 

Αργίλιο 

Λίμνες 

2.5 

5.0 

Ποτάμια 

5.0 

10.0 

Παράκτια νερά 

10.0 

20.0 

Σίδηρος (διαλυτό κράμα) 

Λίμνες 

2.0 

4.0 

Ποτάμια 


4.0 

Παράκτια νερά 

3.0 

6.0 

Σίδηρος (συνολικό) 

Λίμνες 

7.5 

15.0 

Ποτάμια 

7.5 

15.0 

Παράκτια νερά 

10.0 

20.0 

Μαγγάνιο 

Λίμνες 

1.0 

2.0 

Ποτάμια 

1.0 


Παράκτια νερά 


4.0 

Ψευδάργυρος 

Λίμνες 

2.5 

5.0 

Ποτάμια 

2.5 

5.0 

Παράκτια νερά 

5.0 

10.0 


4.3. Αδειοδότηση για διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων 

Με τα παραπάνω νομοθετήματα, εξασφαλίζεται ο έλεγ¬ 
χος των αδειοδοτήσεων σε όλη τη χώρα. Πρέπει να ση¬ 
μειωθεί, ότι σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομικό 
καθεστώς για την αδειοδότηση βιομηχανικών δραστηριο¬ 
τήτων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται από 
την αρχή αδειοδότησης (Υπουργείο σε κεντρικό επίπεδο 
ή Νομαρχία /περιφέρεια σε τοπικό επίπεδο), ότι διασφα¬ 
λίζεται η τήρηση της ποιότητας του αποδέκτη, η οποία 
έχει καθοριστεί με σαφή αναφορά ως προς τη χρήση του. 

Ο καθορισμός των οριακών αυτών τιμών, αποτελεί τη 
βάση για τον αυστηρότερο έλεγχο των αδειοδοτήσεων 
δραστηριοτήτων, στα απόβλητα των οποίων περιέχονται 
οι ουσίες του Καταλόγου II της 76/464/ΕΟΚ Οδηγίας. Κα¬ 
θώς η αδειοδότηση σχετικών δραστηριοτήτων, γίνεται σε 
κεντρικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με το μέ¬ 
γεθος της δραστηριότητας, για την οργάνωση παρακο¬ 
λούθησης των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται συνερ¬ 
γασία όλων των σχετικών φορέων, που καθορίζεται ανα¬ 
λυτικά στο σχετικό νομοθέτημα. Σε τοπικό επίπεδο και για 
συγκεκριμένους αποδέκτες, που απαιτείται υψηλότερη 
προστασία, προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής των τι¬ 
μών αυτών προς το αυστηρότερο, ώστε να εξασφαλισθεί 
η υψηλότερη αυτή προστασία. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η βιομηχανική δραστηριότη¬ 
τα χρησιμοποιεί και εφαρμόζει προδιαγραφές που αντα- 
ποκρίνονται στα καλύτερα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και ότι 
δεν γίνεται μεταφορά της ρύπανσης σε άλλο φυσικό απο¬ 
δέκτη (αέρας, έδαφος). 

Η επίτευξη των ορίων εκπομπής θα πρέπει, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 4859/726/2001, να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι 
το τέλος του 2003. Οι σχετικές δραστηριότητες θα προ- 
βούν στα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των οριακών 
αυτών τιμών μέχρι την ημερομηνία αυτή. 


5. Προβλέψεις για άλλες σημαντικές 
εκπομπές (μη σημειακές πηγές ρύπανσης) 

Καθώς σημαντικός αριθμός ουσιών μπορεί να φτάσει στα 
επιφανειακά νερά όχι από απευθείας διαθέσεις αλλά εξαι- 
τίας της χρήσης τους σε εκτεταμένη περιοχή (μη σημειακές 
πηγές ρύπανσης) απαιτείται έλεγχος και παρακολούθηση 
και σε αυτό το επίπεδο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
φυτοφάρμακα, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν βιομη¬ 
χανίες παραγωγής φυτοφαρμάκων, και οι ουσίες αυτές 
μπορούν να φτάσουν στα νερά μετά από τη χρήση τους στη 
γεωργία και τις άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

Τα κυριότερα μέτρα που προβλέπονται σε αυτό το επί¬ 
πεδο, αφορούν σε: 

• Νομοθετικές ρυθμίσεις για την αδειοδότηση χρήσης 
φυτοφαρμάκων 

• Όρους/περιορισμούς εμπορίας και χρήσης φυτο¬ 
φαρμάκων 

• Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής 

Ήδη έχουν ενταχθεί στις δράσεις των συναρμοδιων με 
το ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείων, σχετικές ενέργειες. Έμφαση 
δίνεται στη διάδοση της σχετικής γνώσης, με ειδικά προ¬ 
γράμματα ενημέρωσης για τη χρήση του Κώδικα Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής. 

Επιπρόσθετα, και εφόσον υπάρχουν αυξητικές τάσεις ή 
προκόψει από την αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης 
του Προγράμματος ότι υπάρχει ανάγκη, θα ληφθούν πε¬ 
ραιτέρω μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων ουσιών 

• Επιδότηση καλλιεργειών για υποκατάσταση ουσιών 

• Ανάπτυξη εθελοντικών συμφωνιών με παραγωγικούς 
φορείς για τον έλεγχο χρήσης συγκεκριμένων ουσιών. 

Οι παραπάνω δράσεις έχουν θεσμοθετηθεί μέσω της 
ΠΥΣ 2/2001 και της κοινής υπουργικής απόφασης 4859/ 
726/2001. 
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6. Ειδικά προγράμματα 

Στα πλαίσια του παράντος εθνικού προγράμματος εξε¬ 
τάστηκαν οι κύριοι αποδέκτες μέσω των δικτύων παρακο- 
λσύθησης της ποιάτητας των επιφανειακών νερών, που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, ειδικές μελέτες που είχαν εκ¬ 
πονηθεί για συγκεκριμένες περιοχές κ.α. διαθέσιμα στοι¬ 
χεία. Απά την εξέταση αυτή, πρσέκυψε η ανάγκη θέσπι¬ 
σης 2 ειδικών προγραμμάτων κατά προτεραιότητα, για 
την περιοχή των λιμνών Βεγορίτιδας-Πετρών και του πο¬ 
ταμού Σουλού και για την περιοχή του Παγασητικού Κόλ¬ 
που. 

Τα ειδικά αυτά προγράμματα θεσμοθετήθηκαν με τις 
κοινής υπουργικής απόφασης 15782/1849/2001 (ΦΕΚ 
797/Β/2001) και κοινής υπουργικής απόφασης 15784/ 
1864/2001 (ΦΕΚ 819/Β/2001) αντίστοιχα και έχει ήδη αρ¬ 
χίσει η υλσποίησή τσυς. Τα πλήρη κείμενα των νσμσθετη- 
μάτων αυτών δίνσνται στα Παράρτημα 1. 

Η ανάγκη θέσπισης περαιτέρω ειδικών πρσγραμμάτων 
για άλλους αποδέκτες, θα εξετάζεται στη συνέχεια από το 
Φορέα Υλοποίησης τσυ Προγράμματσς, σύμφωνα με τα 
σχετικά κριτήρια πσυ έχσυν τεθεί, και τις πιέσεις πσυ υφί- 
σταται ο κάθε απσδέκτης. 

7. Ανακεφαλαίωση δράσεων τσυ Προγράμματος 

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, οι δράσεις του 
προγράμματος συνοψίζονται ως ακολούθως: 

1. Θέσπιση ποιστικών στόχων 

2. Θέσπιση σρίων εκπσμπής 

3. Συνεργασία με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και φο¬ 
ρείς για συνολική οργάνωση δράσεων. Αντικείμενα: 

• Παρακολούθηση υλοποίησης σχετικών έργων στα 
πλαίσια τσυ προγράμματος (π.χ. ενημέρωση τήρησης 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 91/281/ΕΕ οδηγίας, 
από την αρμόδια αρχή) 

• Παρακολούθηση ποιότητας επιφ. νερών - αξιολόγη¬ 
ση απστελεσμάτων 

• Παρακσλσύθηση συγκέντρωσης στσιχείων 

• Γνωμοδότηση για λήψη περαιτέρω μέτρων 

• Διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστίμων 

4. Οργάνωση βάσης δεδομένων για καταγραφή σχετι¬ 
κών με τις ουσίες αυτές δραστηριοτήτων 

5. Παρακολούθηση ποιότητας επιφανειακών νερών - 
ΜοηίΐοΓίης 

6. Δράσεις για την αντιμετώπιση της μη σημειακής ρύ¬ 
πανσης 

• Κώδικας σρθής γεωργικής πρακτικής - ενημέρωση 
αγροτών 


• Επιδότηση καλλιεργειών για υποκατάσταση ουσιών 

• Απαγόρευση εμπορίας/χρήσης ουσιών 

• Διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστίμων 

7. Αξιολόγηση απστελεσμάτων πιοηίΐοηης κ.α. διαθέσι¬ 
μων πληροφοριών 

8. Θέσπιση ειδικών πρσγραμμάτων 

9. Ειδικά προγράμματα - συμπληρώσεις - αναθεωρή¬ 
σεις 

10. Ειδικά πρσγράμματα - σύνταξη για τους υπόλοιπους 
αποδέκτες (ανά προτεραιότητα) 

11. Παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων και στόχων 
σε υφιστάμενα Ειδικά προγράμματα - αξιολόγηση 

12. Αξισλόγηση ποιότητας αποδεκτών 

13. Ενημέρωση ΕΕ για την πρόσδο υλσπσίησης του 
Προγράμματος 

14. Απολογισμός υλοπσίησης Εθνικσύ προγράμματος - 
αναθεωρήσεις σρίων εκπομπής και θέσπισης νέων για τις 
υπόλοιπες ουσίες 

8. Χρονοδιάγραμμα δράσεων/στόχων στα πλαίσια τσυ 

Εθνικού Προγράμματος Μείωσης της ρύπανσης των 
επιφανειακών νερών της χώρας 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, στόχος τσυ Εθνικού Προγράμ¬ 
ματος είναι ο έλεγχος και η μείωση της ρύπανσης των επι¬ 
φανειακών νερών της χώρας, από τις ουσίες του Καταλό¬ 
γου II της 76/464/ΕΘΚ Θδηγίας. 

Καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπισθεί στα επιφανει¬ 
ακά νερά της χώρας υψηλές συγκεντρώσεις των ουσιών 
αυτών, και μάλιστα οι περισσότερες δεν έχουν ανιχνευθεί 
(πιθανές συγκεντρώσεις κάτω από το όριο ανίχνευσης) έμ¬ 
φαση δίνεται στην διατήρηση της κατάστασης αυτής και 
στην πρόληψη μελλοντικής ρύπανσης. 

Για να επιτευχθεί αυτό έχουν τεθεί ποιοτικοί στόχοι για 
τους υδατικούς αποδέκτες και όρια εκπομπήςτων ουσιών 
του Καταλόγου II σε αυτσύς. Γ ια την επίτευξη των στόχων 
δρομολογούνται συγκεκριμένα έργα και ενέργειες, πσυ 
δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Ειδική επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης των 
έργων και δράσεων παρακσλσυθεί την υλοποίησή τους 
και εισηγείται μέτρα για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος 

Οι στόχοι που τίθενται παρακάτω, καλύπτουν τόσο τις 
σημειακές όσα και τις μη-σημειακές πηγές ρύπανσης. 

Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε, έχει ως αφετηρία το 
2000, καθώς τότε άρχισε η υλοπσίηση των σχετικών δρά¬ 
σεων. 




Πίνακας 7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Εθνικού Προγάμματος Μείωσης της ρύπανσης των επιφανειακών νερών της χώρας 



Δρήση/στόχος 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

200^ 

2006 


Ιο 

2ο 

3ο 

4ο 

Ιο 

2ο 

3ο 

4ο 

Ιο 

2ο 

3ο 

4ο 

Ιο 

2ο 

3ο 

4ο 

Ιο 

2ο 

3ο 

4ο 

Ιο 

2ο 

3ο 

4ο 

Ιο 

2ο 

3ο 

4ο 

1 

Θέσταση ποιοτικών στόχων 

_ 

_ 

_ 

_ 





























2 

θέσπιση ορίων ϊκπομπής 

_ 

_ 

_ 

_ 





























3 

Συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και φορείς για ετυνολικη 
οργάνωση δράσεων. Αντικείμενα: 

























































1. Ποίρακϋΐοϋθηση υλοποίησης σχοακών έργων σζα. πλαίσια, του 
προγράμματος (π.χ. ενημέρωση τήρησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
91/271/ΕΕ οδηγίας από την αρμόδια αρχή) 





























2. Παρακολούθηση ποιότητας επιφ νερών - αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων 





























3. Παρακολούθηση συγκέντρωσης στοιχείων 





























4. Γνωμοδότηση για λήψη περαιτέρω μέτρων 





























5. Διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστίμων 





























4 

Οργάνωση βάσης δεδομένων για καταγραφή σχετικών με τις ουσίες 
αυτές δραστηριοτήτων 
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Παρακολούθηση ποιότητας επιφανειακών νερών - ΜοηιΙοηη§ 





























6 

Δράσεις για την αντιμετώπιση της μη σημειακής ρύπανσης 





























1. Κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής - ενημέρωση αγροτών 





























2. Επιδότηση καλλιεργειών για υποκατάσταση ουσιών 





























3. Απαγόρευση εμπορίας/χρήσης ουσιών 





























4. Διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστίμων 
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ΐΏοηίΐοηη^ κ.α. διαθέσιμων πληροφοριών 









> 



< 




< 

> 



< 

> 
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Θέσπιση ειδικών προγραμμάτων 

Μ 

Μ 

Μ 

Μ 
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Ειδικά προγράμματα - συμπληρώσεις - αναθεωρήσεις 









> 




















10 

Ειδικά προγράμματα - σύνταξη προγραμμάτων σε νέες περιοχές (όπου 
απαιτείται) 
















_ 
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Παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων και στόχων σε υφιστάμενα Ειδικά 
προγράμματα - αξιολόγηση 



1 

■ 

1 

1 

1 

■ 

1 

1 

1 

■ 

1 

1 

1 

■ 

1 

■ 

■ 

■ 

1 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 
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Αξιολόγηση ποιότητας αποδεκτών 
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Ενημέρωση ΕΕ για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος 

















Γ 







_1 
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Απολογισμός υλοποίησης Εθνικού προγράμματος - αναθεωρήσεις ορίων 
εκπομπής και θέσπισης νέων για τις υπόλοιπες ουσίες 
















_ 

_ 







_ 
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Η 
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Απολογισμός υλοποίησης Εθνικού προγράμματος - αναθεωρήσεις ορίων 
εκπομπής και θέσπισης νέων για τις υπόλοιπες ουσίες_ 
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10. Ενδεικτικά αποτελέσματα παρακολούθησης επιφανειακών νερών της χώρας για το 2000 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Ουσίες Καταλόγου II που παρακολουθούνται στα πλαίσια του 

Εθνικού Προγράμματος 


€Αδ 

ηιιιη1)εΓ 


1-43-2 


9-11-8 



26 32 


106-48-9 



35 


36 42 

ΎΪ 4356-72-4 



ιηοηΐΙοηη§ 


Εην. 
Οιιαίϊΐγ 
δΙαηάαΓά 
(ΟΚ) - μ8Γ/1 


Ειηίίίίίΐοη 
ΕΐιηΐΙ Υαίιιε 
(ΟΚ) ιη§/1 



2-αμινο-4-χλωροφαινόλη 


ανθρακένιο 

Αρσενικό και οι ανόργανες ενώσεις του 


ενζόλιο χημικώς καθαρό 


ενζιδίνη (4,4-διαμινοφαινύλιο) 


3ενζυχλωρίδιο(χλωρίδιο του βενζυλίου α- 
χλωροτολουόλιο) 


3ενζυλιδενοχλωρίδιο (α,α- 
διχλωροτολουόλιο) 


Διφαινύλιο 


^δρίτης της χλωράλης - υδρική χλωράλη 
(2,2,2-τριχλωροαιθανο-1,1-διόλη) 


Οΐιίοτάαηε (180), χι^μικώς καθαρό 


Ιωροοξικό οξύ 


2-χλωροανιλίνη 


3-χλωροανιλίνη 


4-χλωροανιλίνη 

Χλωροβενζόλιο 


1-χλωρο-2,4-δινιτροβενζόλιο 


2-χλωροαιθανόλη 


4-χλωρο-3 -μεθυλοφαινόλη (4-χλωρο-μ- 
κρεζόλη)_ 


1 -χλωροναφθαλένιο 


χλωροναφθαλένια (μίγμα εμπορίου) 


4-χλωρο-2-νιτροανιλίνη 


1 -χλωρο-2 -νίτρο βενζόλιο 


1 -χλωρο-3 -νίτρο βενζόλιο 


1-χλωρο-4-νιτροβενζόλιο 


4-χλωρο-2-νιτροβενζόλιο 


χλωρονιτροτολουόλια (άλλα από 4-χλωρο-2 
νιτροτολουόλιο) 

2-χλωροφαινόλη 


3-χλωροφαινόλη 


4-χλωροφαινόλη 


χλωροπρένιο (2-χλωροβουτα-1,3 -διένιο) 


3 -χλωρό-1 -προπένιο (αλλυλοχλωρίδιο) 


2-χλωροτολουόλιο 


3 -χλωροτολουόλιο 


4-χλωροτολουόλιο 


2-χλωρο-π-τολουιδίνη 


χλωροτολουιδίνες (άλλες από 2-χλωρο-π- 
τολουιδίνη) 

ΟουιηαρΙιοδ (180) 



Ι/γθατ 


Ι/γθΒΓ 


1/γΘ3Γ 


1/γΘ3Γ 


1/γΘ3Γ 





1 

0,3/0,6 


1/γθ3Γ 


1/γΘ3Γ 


1/γ63Γ 


1/γ63Γ 
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ηιιιη1)6Γ 


38 44108-77-0 



40 47β98-03-3 


41 


49 

50 


44 51 



106-46-7 


5-34-3 


5-35-4 


5-09-2 


8-87-5 


63 7360-51-5 


64 


65 75298-04-4 


67 


68 8276-44-8 


69 86^7-72- 



ιηοηΐίοηη§ 





Ιωρο-κυανουρικό οξύ (χλωρίδιο του 
κυανουρυλίου) (2,4,6-τριχλωρο- 
1,3,5,τριθ(ζίνη) 


2.4- 0 (2,4-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ) 
(περιλαμβανομένων των 2,4-0- αλάτων και 

2.4- Ο-εστέρων) 


άειηεΐοη-ο (θειοφωσφορικό 0,0-διαιθύλιο 
0,2-αιδυλο-θειοαιθύλιο) (περιλαμβανόμενων 
των άεπιεΐοη-Ο, άειηεΙοη-8, άειηεΐοη-8- 
ιηεΐΐιγί και άειηεΐοη-8-ιηε11ιγ1-8γ1ρ1ιοη6) 


1,2-Διβρωμοαιθάνιο 


Διχλωριούχος διβουτυλο-κασσίτερος 
Οξείδιο του διβουτυλο- κασσιτέρου 


Άλατα του διβουτυλο-κασσιτέρου (Άλλα 
από το διχλωριούχο διβουτυλοκασσίτερο 
και το οξείδιο του διβουτυλοκασσιτέρου) 


Διχλωρο ανιλίνες 


1,2-Διχλωροβενζόλιο 


1,3 -Διχλωρο βενζόλιο 


1,4-Διχλωροβενζόλιο 


Διχλωροβενζιδίνες 


Διχλωροδιισοπροπυλαιθέρας (Δις (2-χλωρο- 
1-μεθυλαιθυλικός) αιθέρας) 


1,1 -Διχλωροαιθάνιο 


1,1 -Διχλωρο αιθυλένιο 


1,2-Διχλωροαιθυλένιο 


Διχλωρο μεθάνιο 


Διχλωρονιτροβενζόλια 


2,4-Διχλωρο(ραινόλη 


1,2 -Διχλωροπροπάνιο 


1,3 -Διχλωρο -2 -προπανόλη 


1,3 -Διχλωροπροπένιο 


2,3 -Διχλωροπροπένιο 


λίοΜοφτορ (ΙδΟ) (2-(2,4- 
διχλωροφαινοξυ)προπιονικό οξύ) 


Διαιθυλαμίνη 


λίιυείΐιο&ίο (ΙδΟ) (διθειοφωσφορικό 
μεθυλοκαρβαμοϋλο μεθύλιο-0,0-διμεθύλιο) 


Διμεθυλαμίνη 


λίδιιΙΓοίοη (ΙδΟ) (διθειοφωσφορικό 5-2- 
αιθυλοθειοαιθυλιο-Ο,Ο-διαιθύλιο) 


Επιχλωρυδρίνη (1-χλωρο-2,3- 
εποξυπροπάνιο) 


Άιθυλοβενζόλιο 


ερίΗοΜοΓ (περιλαβανο μενού του 
ερίΗοΜοΓ εροχίάε) 


ϊξάχλωρο αιθ άνιο 


Ισοπροπυλοβενζόλιο (α-μεθυλοστυρένιο ή 
2-φαινυλοπροπένιο) 


Εην. 
Οααΐΐίγ 
δίαικίαηΐ 
(ΟΚ) - μ8Γ/1 


Ειηί55Ϊοη 
Εΐιηΐί Υαΐυε 
(ΟΕ) ιη§/1 



4/νθ3Γ 
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€Αδ 

ηιιιη1)0Γ 




ιηοιιΐίοηιι§ 


^.ίηιίΓοη (3 -(3,4-διχλωροφαινυλο)-1 -μεθοξυ- 
1-μεθυλουρία) 


εΡΑ (180) 


ΘΟΟρΓΟρ 


_ 4θί1ΐ3ηιίάορ1ιθ5 (180) (θειοφωσφοραμιδικό 
0,5-διμεθύλιο) 

ΜθνίηρΙιοδ (ΙδΟ) (φωσφορικό 2- 
μεθοξυκαρβονυλο-1 -μεθυλοβινύλιο 
διμεθύλιο) 


ίοηοΙίηιίΓοη (ΙδΟ) (3-(4-χλωροφαινυλο)-1- 
μεθοξυ-1 -μεθυλουρί α) 

Ναφθαλένιο, χημικώς καθαρό 


Οιπθΐΐιοαίθ (ΙδΟ) (θειοφωσφορικό 0,0- 
διμεθυλιο -8-μεθλοκαρβαμοϋλο μεθύλιο) 
ΟχγάοηιοΙοη-ηίθΙΙιγΙ (ΙδΟ) (θειοφωσφορικό 
5-(2-αιθυλοσουφινιλαιθύλιο) 0,0-διμεθύλιο 


’ΑΗ 


ΌΒ (περιλαμβανόμενου του ΡΟΤ) 


82 103 Ι48Ι6-Ι8-3 Ρΐιοχίη - φωξίνη (ΙδΟ) 


83 104ρ09-98-8 ΡΓορίΐιιίΙ (ΙδΟ) 


84 


85 10793-76-5 2,4,5-Τ (ΙδΟ) 




1-55-6 


9-00-5 


Τετραβουτυλοκασσίτερος 


1,2,4,5-Τετραχλοιροβενζόλιο 


9-34-5 1,1,2,2-Τετραχλωροαιθάνο 


Τολουόλιο, χημικώς καθαρό 


90 1Ι3ρ40Ι7-47-8 ΤήαζορΙιοδ (ΙδΟ) 


Φωσφορικό τριβουτύλιο (κανονικό) 


Τήοΐιίοιΐοη (ΙδΟ) 


Ι,Ι,Ι-Τριχλωροαιθάνιο 


1,1,2-Τριχλωροαιθάνιο 


2,4,5-Τριχλωροφαινόλη και 2,4,6- 
τριχλωροφαινόλη 


1,1,2-Τ ριχλωρο-1,2,2-Τριφθοροαιθάνιο 


ινυλοχλωρίδιο (χλωρόαιθυλένιο) 


υλένια (μίγμα εμπορίου των ισομερδιν) 


σηΐΗζοηο (ΙδΟ) 


αραθείο 


’αιυΐΐιίοιι-ιιιοΐΐιγί 


’αιαίΐιίοη-εΐΐινί 



6-Ι3-Ι 


5-01-4 


96 


97 


98 


99 13225057-89-0 



4/νΘ3Γ 


4/νθ3Γ 


4/νθ3Γ 


Εην. 
Οααΐΐίί' 
δίαικίαπί 
(ΟΚ) - μ8Γ/1 


Έιηΐ$$ΐοη 
Εΐιηΐί Υαίιιε 
(ΟΚ) ιη§/1 
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€Αδ 

ηιιιη1)6Γ 




δίιηαζίηε 


Τριβουτύλο-οξείδιο κασσιτέρου 


36643-28-4 ίήϋυΐγΐΐίη-ς&ίίοη 


Τριφαινυλο-χλωριούχος κασσίτερος 


1912-24-9 Ατραζίνη 


Ψευδάργυρος 

Χαλκός 


111 135 7440-02-0 Νικέλιο και οι ενώσεις του 


112 136 


113 1377439-92-1 


114 


115 139 


όλυβδος και οι ενώσεις του 


Σελήνιο 


Αρσενικό 


Αργυρος 


ϊνώσεις φωσφόρου 


υανιούχα 

Φθοριούχα 


Αμμωνία 


- ιτρώδη 


ξυλόλιο (ιη+ρ) 


ο-ξυλόλιο 


6πΐ6ΐοη-8-πΐ6ΐ1ιγ1 


αργίλιο 


σίδηρος (διαλυτό κλάσμα) 


μαγγάνιο 


Φαινόλες (σύνολο) 


ίυτοη 


ΓΟίηο-οΙιΙοΓΟ-ιηείΙι&ηε 

ί-ότοηιο-ιηείΐι&ηε 


ί-ε1ι1θΓθ-ϊ)Γθΐηο-ιηεί1ΐ3ηε 


ί-1)Γθΐιιο-ο1ι1θΓθ-ιηεί1ΐ3ηε 


2,2-ι1ίε1ι1οΓορΓορ6ηε 


1,1 -άίεΙύοΓορΓορεηε 


1,3 -άίεΙύοΓορΓορίΐηε 


Γοπιοίοπη 


Γοιηο-ύευζεηε 


η-ρτοργί-όεηζεηε 


ετί-ύυίγΐ-ύεηζεηε 


δεε-ύυίγΐ-ύεηζεηε 


1,3,5 -ίήιηείΐιγί-όεηζεηε 
1,2,3-ίήε1ι1θΓθ-1)εηζεηε 


είΙιοχγεΙιΙοΓ 


είοότοιηυΓοη 


Τεΐόυΐΐιγώζίηε 


’ΓοηιεΙιγη 


330-54-1 


ι^ιιν. „ . . 

„ .. Ειηΐ8*ιοη 

ιηοηΐίοηιΐ 2 ^ Εΐιηΐίναίιιε 

δίαικίαπί ,, 

(ΟΚ).μ^/1 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νθ3Γ 


4/νθ3Γ 


4/νθ3Γ 


4/νΘ3Γ 

4/νθ3Γ 


4/νθ3Γ 


4/νθ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νθ3Γ 


4/ν83Γ 


4/νθ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νθ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


4/νΘ3Γ 


1 



200 

2-3/4-6 

100 

1-2/2-4 
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1 

α/α* 

€Αδ 

ηιιιη1)6Γ 

Ονομασία 

ιηοηΐίοηημ 

Εην. 
Οααΐΐΐγ 
δίαικίαπί 
(ΟΚ) - μμτ/Ι 

Ειηί$$ΐοη 
Εΐιηΐί Υαΐυε 
(ΟΕ) ιη§/1 

148 



Ογοηαζίηε 

4/νθ3Γ 



149 



ΟΜοΓΟίοΙιίΓοη 

4/νβ3Γ 



150 



ΟεΙδορτοργΙ-ΑίΓοζίηε 

4/νβ3Γ 



151 



ΜοΙ&ηιίίΓοη 

4/νβ3Γ 



152 



ΟΜοήάοζοη 




153 



θ056ΐ1ιγ1-ΑΐΓ3ζίη0 





* αριθμός ουσίας στον Κατάλογο II 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Γενικές παράμετροι ποιότητας νερών, που παρακολουθούνται 
στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος (Γενικό Δίκτυο Παρακολούθησης 
ποιότητας επιφανειακών νερών - 183 σημεία δειγματοληψίας) 


Παράμετρος 


Παράμετροι οργανοληπτικού ελέγχου 


Χρώμα 

4/γ03Γ 

Αφροί, κηλίδες 

4/γ03Γ 

©ολερότητα 

4/γ03Γ 

Οσμή 

4/γ03Γ 

Αιωρούμενα στερεά 

4/γ03Γ 

ολικά στερεά 

4/γ63Γ 

καθιζάνοντα στερεά 

4/γ6αΓ 

Φυσικοχημικές παράμετροι 


Θερμοκρασία νερού 

4/γ63Γ 

Θερμοκρασία αέρα 

4/γ03Γ 


4/γ03Γ 

_ 

4/γ03Γ 


4/γ03Γ 

/λωριόντα 

4/γ03Γ 

θειικά 

4/γ03Γ 

κάλιο 

4/γ03Γ 

ν/άτριο 

4/γ03Γ 

μα^Λ'ήσιο 

4/γ63Γ 

ασβέστιο 

4/γ63Γ 


4/γ63Γ 

Θρεπτικών συστατικών - ευτροφισμού 


διαλ. Οξυγόνο 

4/γ03Γ 

ΟΟΟ 

4/γ03Γ 

Β0Ο5 

4/γ03Γ 

Ν03- 

4/γ03Γ 

ΝΗ4+ 

4/γ03Γ 

νιτρώδη Ν02- 

4/γε3Γ 

φωσφορικά Ρ205 

4/γε3Γ 

ολικός φωσφόρος Ρ205 

4/γ03Γ 

χλωροφύλλη ο 

4/γ63Γ 

χλωροφύλλη ύ 

4/γθ3Γ 

χλωροφύλλη ο 

4/γε3Γ 

χλωροφύλλη ολική 

4/γε3Γ 

Παράμετροι ανεπιθύμητων ουσιών 


απορρυπαντικά ΡΑ8 

4/γε3Γ 

φαινόλες 

4/γε3Γ 

φθοριόντα 

4/γε3Γ 

Βόριο 

4/γε3Γ 

σίδηρος 

4/γε3Γ 

μα'χγάνιο 

4/γε3Γ 

χού.κός 

4/γε3Γ 

ψευδάργυρος 

4/γε3Γ 


4/γε3Γ 

οπολειμματικό γλώριο 

4/γ03Γ 

ΓΟΟ 

4/γε3Γ 
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Παράμετροι ταξικών ουσιών 


ιανούχα_| 4/γ£3τ 


[αρσενικό_| 4/γ£3τ 


κιάδμιο_I 4/γ£3τ 


ιώμιο_I 4/γ£3Γ 


|οε_I 4/γ£μτ 


νικέλιο_4/γ£μτ 


4/γ£μτ 


[σελήνιο_| 4/γομτ 


^€Β'^ _ 

,4,4'-Τή£ΐι1θΓθ-ί)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γομΓ 


,2',5,5'-Τ£ίτμ£ΐι1θΓθ-ί)ίρ1ΐ£ηγ1 _ | 4/γομΓ 


2,2'4,5,5;-Ρ£ηί3£ΐιίθΓθ-ί)ίρ1ιεηγ1 _ 4/γ£3Γ 


,2',3,4,5-Ρ£ηΐα£ΐι1θΓθ-ΐ)ίρ1ΐ£ηγ1 _ | 4/γ£&Γ 


,3,4,4';5~Ρ6ΐιΐ^^ΜθΓθ-ΐ)ίρ1ΐ6ηγ1 _ | 4/γ£3τ 


2,2',4,4';5;5'-Η£χο£ΐι1θΓθ-ΐ)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γ£0Γ 


2,3,3',4,4'~Ρ£ΐιί^^ΜθΓθ~ί’φ1ΐ6ΐιγ1 _ 4/γοαΓ 


2,2',3,4,4',5-Η£χμ£ΐι1θΓθ-ΐ)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γ£μΓ 


2,2',3,4,4',5,6-Η£ρΐμς1ι1θΓθ-ί)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γομΓ 


2,2',3,3',4,4'-Η£χμ£ΐι1θΓθ-ί)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γομΓ 


2,2',3,3',4,4'-Η£χμ£ΐι1θΓθ-ί)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γομΓ 


,3,3',4,4',5-Η£χμ£ΐι1θΓθ-ί)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γομΓ 

,2',3,4,4',5,5'-Η£ρίμ£ΐι1θΓθ-ί)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γομτ 


3,3',4,4',5,5'-Η£χμ£ΐι1θΓθ-ί)ίρ1ΐ£ηγ1 _ 4/γομΓ 


2,2',3,3',4,4',5-ΗερίΕθ1ι1θΓθ-ΐ3ίρ1ιεηγ1 _ 4/γ£3τ 


,2',3,3',4,4',5,5'-θ£φ£ΐι1θΓθΐ)ίρ1ΐ£ηγ1 _ | ΑΙγ^ΆΧ 


\Φυτοφάρμακα οργανοχλωριωμένα 


[α-ΗΟΗ_I 4/γ£3τ 


■ΗΟΗ_I 4/γ£ΐΐΓ 


γ-ΗΟΗ (Ρίηάμιΐ£) _ 4/γομτ 


δ-Η€Η_4/γ£μτ 


ορΐμοΜοΓ_I 4/γ£μτ 


Ιάήη_I 4/γ£μτ 


[5θάήη _ 4/γ£μτ 

ίΐορΐμοΜοΓ Εροχίάο_4/γομτ 


[α-Εηάοκ_| 4/γομτ 


. 4'-ΡΡΕ_I 4/γ£3τ 


'ίοάιίη_I 4/γ£3τ 


Εηάηη_| 4/γ£3τ 


■Εηάθ5_I 4/γ£3τ 


,4'ΡΡΡ_I 4/γ£ΐΐΓ 


ΕηΜη μΙά._| 4/γομτ 


,4'-ΡΡΤ _ I 4/γ£μτ 


Εηάθ5 8ιι1Ε_| 4/γομτ 


[£ί1ιοχγ£ΐι1θΓ_I 4/γ£μτ 


Εηάήη Κοΐοηο _ 4/γομτ 

Τριαζίνες _ 


Ριοιηοΐοη _ | 4/γομτ 


'ε5εί1ιγΡΐΓ3ζίηε_| ΑΙγ^ΆΧ 


Ριοροζίπε_I 4/γ£3τ 


.Ρΐΐζίηε_I 4/γ£ΐΐΓ 


5ίιηοζίη£_4/γ£0Γ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΓοΑυΐγΙ^ζίηο_| 4/γ£&Γ 


^ΓοηΐΒΐΓγη_ I 4/γ£&Γ 


ιηοΐΓγη_I 4/γ£&Γ 


8γιη6ίΓγη_4/γ£3τ 


:£ΐήΐ)ΐΐζίη£_I 4/γ£3Τ 


Γ£ΐΐ)υίΓγη 4/υ£3γ 


ϋγ3η3ζίηε 

4/γ£3Γ 

Πολναρωματικοί Υδρογονάνθρακες 


Ναρ1ι11ΐ3ΐ6ηε 

4/γ£3Γ 

ΑοεηαρΗΐΙιγΙεηε 

4/γ£3Γ 

ΑςεηαρΜιεηε 

4/γ£3τ 

ΡΙιιοΓεηε 

4/γε3Γ 

ΡΙιεηΗηίΙιτεηε 

4/γε3Γ 

Αηΐΐιηοεηε 

4/γε3Γ 

ΡΙιιΟΓοηίΙιεηε 

4/γε3Γ 

ΡγΓεηε 

4/γε3Γ 

Β£ηζ(3)η11ΐΓ3££η£ 

4/γε3Γ 

Οΐιτγδεηε 

4/γε3Γ 

Βεηζο(1))ί1ιιθΓ3ηίΡεη£ 

4/γ£3Γ 

Βεηζο(1ί)ί1υθΓ3η11ιεη£ 

4/γ£3Γ 

Β6ηζο(3)ργΓ6ηε 

4/γ£3Γ 

[ηάεηο(1,2,3-£ά)ργΓεηε 

4/γ£3Γ 

0ίΙ)ειιζ(3,1ι)3η11ΐΓ3£εηε 

4/γ£3τ 

Β£ηζο(8,1ι,Ι)ρ£Γγΐ£η£ 

4/γε3Γ 

Μικροβιολογικές Παράμετροι 



4/γε3Γ 

Κολοβακτηριοειδή κοπράνων 

4/γε3Γ 

Στρεπτόκοκκοι κοπράνοιν 

4/γε3Γ 

Σαλρονέλλα 

4/γε3Γ 

Κλωστή ρίδια αναγωγικά 

4/γε3Γ 
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ΤΑΒΙ.Ε 3.1. 

Μοηΐίοήη§ νβ8Ηΐί8/ον 8Ηΐ)8ίαη€β8 ο/Ι.Ϊ8ί II ο/ 76/464/ΕΕ€ Βΐνβοήνβ (};βαΓ 2000) 



Οβΐβεΐίοη Μίτιίΐ 

ΑεΙιβΙοοδ 

ΑΙ1Ϊ08 

ΑΙ1Ϊ08 

Αχίοδ 

Αχίοδ 

δυϋδΐβηεβ 

(μ9Γ/Ι) 

ΓΪνβΓ 

ΓΪνβΓ-Ι 

πνβΓ-2 

ΓΪνβΓ-1 

ΓΪνΘΓ-2 

1,1-0ί0ΐΊΐ0Γ0θίΐΊ6η6 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ίοΐΊΐΟΓΟΠΊθίΙίθηθ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ίΓ3η$-1,2- ΟίοΐΊΐοΓΟθίΙίθηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1-ΟίθΐΊΐθΓΟθίΐΊ3η6 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

οίδ-1,2- ΟίοΙιΙΟΓΟθΙΐΊθηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

2,2-ΟίθΐΊΐθΓθρΓθρ3η6 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒΓοηΊθοΐΊΐθΓοηΊθίΐΊ3ηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1,1-ΤηοίΊΐθΓθ8ίΐΊ3ηθ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒβηζθΠθ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,2-ΟίθΐΊΐθΓθρΓθρ3η6 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ίΐ3Γ0Γη0ΓηΘίίΊ3ηΘ 

0,25 

ηεΙ 

ηεΙ 

η(1 

ηεΙ 

ηεΙ 

□ί0ΐΊΐ0Γ0ΐ3Γ0Γη0ΓΤΊθ1ΐΊ3ηθ 

0,05 

ηά 

ηά 

πίΐ 

ηά 

ηά 

1,1-ΟίθΐΊΐθΓθρΓθρ8η8 

0,25 

ηεΙ 

ηεΙ 

η(1 

ηεΙ 

ηεΙ 

ΤοΙυ8ηβ 

0,05 

0,3 

0,1 

0,7 


0,3 

1,1,2-ΤηοίΊΐθΓθ8ίΐΊ3ηβ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,3-ΟίοΐΊΐθΓορΓορ3ηθ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ίΐ3Γ0Γη00ΐΊΐ0Γ0ΓΤΊ8ΐΐΊ3η8 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,2-Οίΐ3ΓθΓηοβίΐΊ3η8 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΟίιΙθΓθΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΕΐΐΊνΙΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηεΙ 

0,9 

1 

ηεΙ 

ηεΙ 

(ΙΤΙ + Ρ)-Χγΐ8η85 

0,05 

0,2 


0,3 

0,2 

0,2 

ο-ΧνΙβη8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒΓΟηΊΟίΟΓΠΊ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΐ50ρΓ0ρνΙΐ38ηΖ8η8 

0,05 

ηοΙ 

0,1 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒΓοηΊθΐ38ηζ8η8 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

η-ΡΓοργΙΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

2-ΟΙιΙθΓθίοΙυ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

ηοΙ 

0,2 

4-ΟΙιΙθΓθίοΙυ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

ηοΙ 

0,2 

ί8ΐ1-Βυ1γΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 


ηοΙ 

ηοΙ 

1,3,5-ΤηΓη8ίΐΊγΙΙ)8ηζ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,9 

ηοΙ 

ηοΙ 

580-ΒυίγΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,3-ΟίοΐΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,4-ΟίοΐΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1.2-ΟίοΐΊΐθΓθΙ)8ηζ8η8 

0,1 

ηεΙ 

ηεΙ 

η(1 

ηεΙ 

ηεΙ 

Ν3ρΙΐΊ3ΐ8η8 

0,05 

ηά 

ηά 

0,2 

ηά 

ηά 

1,2,3-ΤηοίΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,01 

ηεΙ 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

Η8ρΐ30ΐΊΐ0Γ 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

Η8ρΐ30ΐΊΐ0Γ 8ρθχίθΐ8 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

α-ΕποΙοδυΙίβη 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

β-ΕποΙοδυΙίβη 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΕηοΙθ3υΙί3η 3υΙί3ί8 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,002 

0,002 

0,006 

ΕηοΙηη 3ΐοΐ8ίιγοΐ8 

0,002 

0,003 

ηοΙ 

ΓκΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΐνΐ8ΐΙιοχγοΐΊΐθΓ 

0,002 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηΟ 

ηεΙ 

ηεΙ 

ΕηεΙπη Κ8ΐοη8 

0,002 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηΟ 

ηεΙ 

ηεΙ 

ΐνΐ8ΐΐΊ3ηΊίοΙορΐΊθδ 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΐνΐ 8 νίηρΐΊ 0 δ 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

0,006 

ΟηΊ8ΐΐΊ03ΐ8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 
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8υ1}δΐ9ηεβ 

□θΓΠθίοη (0+3) 

□θΓΠθίοη-δ-ΜΘίΙιγΙ 

□ ίΠΊθίΙΐΟδίθ 

□ίευίίοίοη 

ΡβΓθίΙιίοη ΠΊθίΙινΙ 

ΡβηίίΓοίΙιίοη 

ΜβΙδίΙιίοη 

ΡβηΙΐΊίοη 

Ρ3Γ3ΐΐΊίοη θΙΐΊγΙ 

Τη3Ζ0ρΐΊ05 

ΑζίηρΙιοδ ΠΊθΙΙιγΙ 

ΑζίηρΙιοδ θίΜγΙ 

ΟουηΊ3ρΐΊθδ 

□6ίδορΓοργΙ-ΑίΓ3ζίη6 

Μ6ί3ηΊίίΓοη 

ΟΐΊΐοη(ΐ3ζοη 

□6δ6ίΙΐγΙ-ΑίΓ3Ζίη6 

5ίηΊ3ζίη6 

0γ3η3ζίη8 

ΟΙιΙΟΓΟίοΙυΓοη 

ΑίΓ3Ζίη6 

ΜοηοΙίηυΓοη 

□ίυΓοη 

ΜΘίοϋΓΟΓπυΓοη 

ΤθΓΐ3υίΐΊγΐ3ζίηθ 

ϋηυΓοη 

ΡΓΟίΠθίΓγη 

ΡΙιοχίπΊ 

Αδ (ίοί3ΐ) 

Αδ (οΙίδδοΙνΘοΙ) 

ΤοΙυβηβ ΘχΐΓ30ΐ3ΐ3ΐΘ θΓ93ηοΙίηδ 

□ίϋυΙγΙΙίη 

Μοηοΐ3υΙγΙΙίη 

ΤηϋυΙγΙΙίη 

ηοΙ 

+ 

* 


Οβΐβεΐϊοη Ιϊίπϊΐ 

ΑεΜβΙοοδ 

ΑΙίϊοδ 

ΑΙίϊοδ 

Αχϊοδ 

Αχϊοδ 

(μ9Γ/Ι) 

ΓΪνβΓ 

ΓΪνβΓ-Ι 

ηνβΓ-2 

ΓΪνΘΓ-1 

ΓΪνΘΓ-2 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηοΙ 

ηεΙ 

ηεΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηοΙ 

0,004 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,025 

0,035 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,04 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,04 

ηεΙ 

0,04 

ηά 

ηεΙ 

ηεΙ 

0,04 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

0,04 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηοΙ 

ηεΙ 

0,04 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,04 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

& 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1 

ηοΙ 

ηοΙ 

4,14 

2,45 

2,54 

1 

ηοΙ 

ηοΙ 

3,3 

2,33 

1,55 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


υηοΙθΓ οΙθίθοίίοη Ιίηιίί 
Νο δδπιρίθ νν3δ ί3Κ6η 
Γπίδδίηθ δ3ηΊρΐ6 
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ΤΑΒΙ^Ε 3.1. (οοηίίηυβά) 



Οβΐβεΐϊοη ΙΪΓΤΐϊΐ νϊ8ΐοηϊεΐ3 

νϊ8ΐοηϊεΐ3 

νοίνϊ 

νοίνϊ 

ΟΟΙΡΑΝΙ 

8υ1}8ΐ3ηεβ 

(μ9Γ/Ι) 

Ι-3ΐ(β-1 

Ι-3ΐ<β-2 

Ι3ΐ<β -1 

ΐ3ΐ<β-2 

1-31(6 

1,1-ΟίοΜΙοΓΟΘΐίιβηβ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ίοΙιΙοΓΟΓηθΙΐΊθηΘ 

0,05 

η(1 

η(1 

ηό 

η(1 

η(1 

ΐΓ3η5- 1,2- ΟίοΙιΙοΓΟθΙΐΊθηθ 

0,25 

ηό 

ηό 

ηϋ 

ηό 

ηό 

1,1-0ί0ΐΊΐ0Γ06ΐΐΊ3η6 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

015-1,2- ΟίοΐΊΐΟΓΟθΙίΊθηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

2,2-ΟίθΐΊΐθΓθρΓθρ3η6 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒΓ0ηΊ00ίΊΐ0Γ0ηΊ6ίΐΊ3η6 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1 ,1,1-ΤηοΐΊΐθΓθ6ίΐΊ3η6 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒθηζΘΠθ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,2-ΟίθΐΊΐθΓθρΓθρ3η6 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ίΐ3ΓοηΊοηΊθίΐΊ3ηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ ίθΐΊΐθΓθΐ3ΓθηΊθηΊ6ίΙΐ3η6 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1-ΟίοΐΊΐοΓορΓοροηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΤοΙυθΠθ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

0,1 

1 ,1,2-ΤηοΐΊΐθΓθ6ίΐΊ3η6 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1.3-ΟίοΐΊΐθΓορΓορ3ηθ 

0,05 

ηά 

ηά 

η(1 

ηά 

ηά 

□ ίΐ3Γ0Γη00ΐΊΐ0Γ0Γη8ίΙΐ3η8 

0,1 

ηά 

ηά 

η(1 

ηά 

ηοΙ 

1,2-0ίΐ3Γ0Γη08ΐΐΊ3η8 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΟΐΊΐθΓθΐ38ηΖ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΕίΐΊνΙΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

(ΠΊ + Ρ)-Χνΐ8η85 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

ο-ΧγΙβηΘ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒΓΟΓΤΊΟίΟΓΓΠ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΐ5ορΓοργΙ5Θηζ8η8 

0,05 

0,1 

0,1 

η(1 

η(1 

ηοΙ 

ΒΓθΓηοΐ38ηζ8η8 

0,1 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

η-ΡΓοργΙΐ38ηζ8η8 

0,05 

0,5 

0,5 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

2-ΟΐΊΐθΓθΙοΙυ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

0,2 

ηοΙ 

4-ΟΐΊΐθΓθΙοΙυ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

0,2 

ηοΙ 

ί8ΐ1-ΒυίγΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,3,5-ΤηηΊ8ίΐΊγΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

580-ΒυίγΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,3-ΟίοΐΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,4-ΟίοΐΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,2-ΟίοΐΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

Ν3ρίΐΊ3ΐ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,2,3-ΤηοΐΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,01 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

Η8ρί30ΐΊΐ0Γ 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

Η8ρί30ΐΊΐ0Γ 8ρθχίθΐ8 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

α-Εη(1θ5υΙί3η 

0,002 

ηά 

ηά 

η(1 

ηά 

ηά 

β-Εη(1θ5υΙί3η 

0,002 

0,002 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηοΙ 

ΕηοΙθ5υΙί3η 5υΙί3ί8 

0,002 

ηοΙ 

0,008 

0,003 

0,005 

0,005 

ΕηοΙηη 3ΐοΐ8ΐΊγοΐ8 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Μ8ίΐΊ0Χγ0ΐΊΐ0Γ 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΕηοΙηη Κ8ίοη8 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΜβίΐΊβηιίοΙορίΊοε 

0,005 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΜβνίηρΙιοε 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

θΓη8ίΙΐ03ί8 

0,05 

η(1 

η(1 

η(1 

η(1 

ηοΙ 

□8ηιβίοη (0+5) 

0,005 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 
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8υ1)δΐ3ηεβ 
□θΓΠθΙοη-δ-ΜθίΙινΙ 
□ ίΓΠθίίΐΟθίθ 

□ίδυΐίοίοη 

Ρ3Γ3ίΐΊίοη ΠΊθίΙινΙ 

ΡθπίίΓΟίΙιίοη 

Μ3ΐ3ίΙιίοη 

ΡβηίΙιίοη 

Ρ3Γ3ΐΐΊίοη ΘΐΙιγΙ 

ΤηβζορίΊΟδ 

ΑζίηρΙιοδ ΠΊθΙΐΊγΙ 

ΑζίηρΙιοδ θΙΙιγΙ 

ΟουηΊ3ρΐΊθδ 

□6ίδορΓοργΙ-ΑΐΓ3ζίη6 

Μ6ΐ3ηιίίΓοη 

ΟΐΊΐοηοΐ3ζοη 

□6δ6ίίΊγΙ-ΑίΓ3Ζίηθ 

3ίΓη3ζίηθ 

Ογβηβζίηθ 

ΟΙιΙΟΓΟίοΙυΓοη 

ΑίΓ3Ζίη6 

ΜοηοΙίηυΓοη 

□ίυΓοη 

ΜθΙοόΓΟΓπυΓοη 

Τ8Γΐ3υΙΐΊγΐ3ζίηθ 

Ι-ίηυΓοη 

ΡΓΟΓΠΘίΓγη 

ΡΙιοχίπΊ 

Αδ (οΙίδδΟίνΘΟί) 

Αδ (ίοΐ3ΐ) 

ΤοΙυβηβ ΘχΐΓ30ί3ΐ3ΐΘ θΓ93ηοίίηδ 

□ίϋυΙγΙΙίη 

ΜοηοΙίυΙγΙΙίη 

Τηΐ3υΙγΙΙίη 

ηοΙ 

+ 

* 


Οβΐβεΐϊοη Ιϊηιϊΐνϊδΐοηϊάβ νϊδΐοηϊεΐβ 

νοίνϊ 

νοίνϊ 

ΟΟΙΡΑΝΙ 

(μ 9 Γ/Ι) 

Ι-3ΐ<β-1 

Ι-3ΐ<β-2 

Ι3ΐ(β -1 

ΐ3ΐ<β-2 

Ι-3ΐ<β 

0,005 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

0,005 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

0,003 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

0,003 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

0,003 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

0,003 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

0,003 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

0,003 

η(^ 

ηοΙ 

ηεΙ 

η(1 

ηεΙ 

0,003 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

0,003 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

0,003 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

0,003 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

0,2 

η(Ι 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

0,2 

η(Ι 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

0,2 

η(Ι 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

0,2 

η(Ι 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

0,025 

0,03 

0,025 

0,025 

η(1 

ηοΙ 

0,025 

η(Ι 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

0,04 

η(Ι 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

0,025 

η(Ι 

ηοΙ 

0,025 

0,025 

0,03 

0,04 

η(Ι 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηοΙ 

0,04 

0,04 

η(1 

ηεΙ 

ηά 

ηεΙ 

0,04 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

0,025 

ηά 

ηοΙ 

ηεΙ 

ηά 

ηεΙ 

0,04 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

0,025 

ηά 

0,025 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

& 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

1 

ηά 

η(1 

11,5 

15,4 

32,6 

1 

ηά 

ηοΙ 

11,6 

10,7 

31,05 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


υηοΙθΓοΙθίθοίίοη Ιίηιίί 
Νο δβηιρίθ ννβδ ί3Κ6η 
Γπίδδίηδ δ3ηΊρΐ6 
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ΤΑΒΕΕ 3.1. (οοηΐίηυεά) 


Ι-3Γ9β 

ΡΓΘ3Ρ3 


8υΙ}3ΐ3ηεβ 

Οβΐβεΐϊοη Μίτιϊΐ 
(μ9Γ/Ι) 

ΕνΓΟδ 

ΓΪνθΓ-Ι 

ΕνΓΟδ 

ΠνθΓ-2 

ΕνΓθΐ3δ 

ΓΪνθΓ 

Ι-3ΐ<β - 
δυΓί3εβ 

1,1-ΟίοΙιΙθΓθ6ΐΙΐ6η6 

0,1 

η(1 

η(1 

η(1 

η(1 

ΟίοΜΙοΓΟΓΠΘίΜθηΘ 

0,05 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ΐΓΘΠδ- 1,2- ΟίΟΐΊΐΟΓΟθΙΐΊΘηΘ 

0,25 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1-0ί0ΐΊΐ0Γ06ΐΐΊ3η6 

0,1 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

οίδ-1,2- ΟίοΐΊΐΟΓΟθίΐΊθηθ 

0,25 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

2,2-ΟίοΐΊΐθΓορΓορ3ηθ 

0,05 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒΓΟΠΊΟΟίΊΐΟΓΟΠΊθίΐΊθηθ 

0,25 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1,1-ΤηοΐΊΐθΓθ6ίΐΊ3η6 

0,1 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒθηζθΠθ 

0,1 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,2-ΟίοΐΊΐθΓορΓορ3ηθ 

0,25 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ ίΐ3Γ0ηΊ0ηΊ8ίΐΊ3ηθ 

0,25 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ίοΐΊΐθΓθΙ)ΓοηΊοηΊθίΐΊ3ηθ 

0,05 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1-ΟίθΐΊΐθΓθρΓθρ6ηθ 

0,25 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΤοΙυθΠθ 

0,05 

0,1 

0,4 

ηοΙ 

0,1 

1,1,2-ΤηοΐΊΐθΓθΘίΐΊ3ηΘ 

0,1 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

1,3-ΟίοΐΊΐθΓορΓορ3ηθ 

0,05 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

□ ίΐ3Γ0Γη00ΐΊΐ0Γ0Γη8ίΐΊ3ηθ 

0,1 

ηά 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηοΙ 

1,2-0ίΐ3Γ0Γη08ίΐΊ3η8 

0,1 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΟΐΊΐθΓθΐ3βηζ8ηβ 

0,05 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΕίΐΊνΙΐ38ηζ8η8 

0,05 

1 

1 

ηοΙ 

ηοΙ 

(ΠΊ + ρ)-ΧνΐΘηΘδ 

0,05 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

ο-ΧνΙβη8 

0,05 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

ΒΓΟΓηοίΟΓΓΠ 

0,1 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΙδορΓορνΙΐ38ηζ8η8 

0,05 

η(1 

η(1 

0,1 

η(1 

ΒΓ0ΙΤ10ΐ38ηΖ8η8 

0,1 

ηό 

ηό 

πό 

ηό 

η-ΡΓορνΙΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

2-ΟΐΊΐθΓθΙοΙυ8η8 

0,25 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

4-ΟΐΊΐθΓθΙοΙυ8η8 

0,25 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

Ι8ΐ1-Βυίν1ΐ38ηζ8η8 

0,25 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,3,5-ΤηηΊ8ίΐΊνΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

δ80-ΒυίνΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,3-Οί8ΐΊΐθΓθΐ38ηΖ8η8 

0,05 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,4-Οί8ΐΊΐθΓθΐ38ηΖ8η8 

0,05 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,2-Οί8ΐΊΐθΓθΐ38ηΖ8η8 

0,1 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Ν3ρίΐΊ3ΐ8η8 

0,05 

0,06 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,2,3-ΤηοΐΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,01 

0,06 

0,07 

ηοΙ 

ηοΙ 

Η8ρί38ΐΊΐθΓ 

0,002 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Η8ρί30ΐΊΐ0Γ 8ρθΧί(ΐ8 

0,002 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

α-ΕπάοδυΙίθπ 

0,002 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

β-ΕηοΙθδυΙί3η 

0,002 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΕηάοδυΙίθη δυΙί3ΐ8 

0,002 

0,003 

ηοΙ 

0,002 

ηοΙ 

Εηάηη 3ΐοΐ8ΐΊνοΐ8 

0,002 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Μ8ΐΐΊ0Χν0ΐΊΐ0Γ 

0,002 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Εηάηη ΚΘίοη8 

0,002 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Μ8ΐΐΊ3ΓΤΐίθΙθρΐΊΟδ 

0,005 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Μ 8 νίηρίΐ 0 δ 

0,005 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,011 

θΓΤ18ΐΐΊ03ΐ8 

0,05 

η(1 

η(1 

η(1 

η(1 

□8ΐη8ΐοη (0+5) 

0,005 

ηό 

ηό 

πό 

ηό 


25355 


Ι-3Γ9β 
ΡΓΘ3Ρ3 
Ι-3Κ6 - 
Ιιοηοίτι 

η(^ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,1 

ηά 

ηά 

ηεΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

0,3 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηά 

ηοΙ 

0,003 

0,004 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 
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8υΙ)8ΐ3ηε6 

Οβΐβεΐϊοη Μίτιϊΐ 
(μ9Γ/Ι) 

□θΓΠθΙοη-δ-ΜθίΙινΙ 

0.005 

□ίηΐθίίΊΟθίθ 

0.005 

□ίδυΐίοίοη 

0.003 

Ρ3Γ3ίΐΊίοη ΠΊθίΙινΙ 

0.003 

ΡθπίίΓΟίΙιίοη 

0.003 

ΜβΙβίΙιίοη 

0.003 

ΡβηίΙιίοη 

0.003 

Ρ3Γ3ίΐΊίοη βΐΙιγΙ 

0.003 

Τη3ζορΙιθδ 

0.003 

ΑζίηρΜοδ ΓΤίΘίΜγΙ 

0.003 

ΑζίηρΙιοδ θΙΐΊγΙ 

0.003 

ΟουηΊ3ρΐΊθδ 

0.003 

□6ίδ0ρΓ0ργΙ-ΑΐΓ3Ζίη6 

0,2 

Μ6ΐ3ηιίίΓοη 

0,2 

ΟΐΊΐοηοΐ3ζοη 

0,2 

□6δ6ίίΊγΙ-ΑίΓ3Ζίηθ 

0,2 

3ίΓη3ζίηθ 

0,025 

0γ3η3ζίη6 

0,025 

ΟΙιΙΟΓΟίοΙυΓοη 

0,04 

ΑίΓ3Ζίη6 

0,025 

ΜοηοΙίηυΓοη 

0,04 

□ίυΓοη 

0,04 

ΜθΙοϋΓοηιυΓοη 

0,04 

ΤθΓΐ3υ1ΐΊγΐ3ζίηθ 

0,025 

Ι-ίηυΓοη 

0,04 

ΡΓΟΓΠΘίΓγη 

0,025 

ΡΙίΟΧίΠΊ 

& 

Αδ (ίοΐ3ΐ) 

1 

Αδ (οΙίδδοΙνΘοΙ) 

1 

ΤοΙυβηβ ΘχΐΓ30ί3ΐ3ΐΘ θΓ93ηοίίηδ 

0,002 

□ίϋυίγΐίίη 

0,002 

ΜοηοϋυίγΙίίη 

0,002 

Τηΐ3υΙγΙΙίη 

0,002 





Ι-3Γ9β 

Ι-3Γ9β 




ΡΓΘδρ3 

ΡΓΘδρ3 

ΕνΓΟδ 

ΕνΓΟδ 

ΕνΓΟίβδ 

Ι-3ΐ<β - 

Ι-3ΐ<β - 

ΠνβΓ-1 

ΠνβΓ-2 

ΓΪνβΓ 

8υιΤ3εβ 

ύοΐΐοπι 

ηεΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηά 

ηεΙ 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

η(^ 

η(^ 

η(^ 

η(^ 

η(^ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

0,004 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(Ι 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(Ι 

ηοΙ 

0,05 

0,025 

ηοΙ 

0,025 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(Ι 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(Ι 

ηοΙ 

0,025 

0,025 

ηοΙ 

η(Ι 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,04 

ηοΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(Ι 

0,04 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(Ι 

ηοΙ 

ηεΙ 

ηά 

ηά 

ηά 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηά 

ηεΙ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

2,67 

2,88 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

2,55 

2,56 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


ηοΙ 

+ 


υηοΙθΓ οΙθΙθοΙίοη ΝηιίΙ 
Νο δθπιρίθ νν35 ΙθΚθΠ 
Γπίδδίηδ δθπιρίθ 
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ΤΑΒΙ^Ε 3.1. (οοηίΐηυεά) 



Ξ 

ο 

Ο 

0) 

0) 

α 

Νβ8ΐ08 

Νβ8ΐ08 

Ρ3ίηνοΐϊ8 

Ρ3ίηνοίϊ8 

Ρϊηϊθ8 

Ρϊηϊθ8 

8υΐ35ΐ3ηεβ 

(μ9Γ/Ι) 

ΚϊνθΓ-1 

ΚϊνθΓ-2 

Ι-3ΐ<β-1 

Ι-3ΐ<β-2 

ΚϊνθΓ-1 

ΚϊνθΓ-2 

1,1-ΟίθΐΊΐθΓΟΘίΐΊ8ηθ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ίοΙιΙοΓΟΓηθίΐΊθηθ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ίΓθηε- 1,2- ΟίοΙιΙοΓΟθίΐΊθηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1-ΟίοΙιΙθΓθΘίΙΐ3ηΘ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

015- 1,2- ΟίοΜΙοΓΟθΙΙίθηθ 

0,25 

η(1 

η(1 

η(1 

η(1 

η(1 

η(1 

2,2-ΟίοΜΙθΓορΓορ3ηΘ 

0,05 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηϋ 

ΒΓ0ηΐ00ΐΊΐ0Γ0ηΊ6ΐΐΊ3η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

1,1,1-ΤΠ0ΐΊΐ0Γ0ΘΐΐΊ3ηβ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

Β8ηζΘηΘ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

1,2-ΟίθΐΊΐθΓθρΓθρ3ηΘ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

□ ίΐ3Γ0ηΊ0ηΊΘίΐΊ3ηΘ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

□ ίθΐΊΐθΓθΐ3ΓθηΐθηΊΘίΐΊ3ηΘ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

1,1-ΟίοΐΊΐοΓορΓορθηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ΤοΙυβη8 

0,05 

0,3 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

0,4 

1,1,2-ΤποΐΊΐθΓθΘίΐΊ3ηβ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

1,3-ΟίθΐΊΐθΓθρΓθρ3ηΘ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

□ ίΐ3Γ0ηΊ00ΐΊΐ0Γ0ηΊΘίΐΊ3ηΘ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

ηοΙ 

ηό 

1,2-Οίΐ3ΓθηΊ08ίΐΊ3η8 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ΟΐΊΐθΓθΐ3ΘηΖΘηΘ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

Ε1ΐΊνΙΐ3βηζ8η8 

0,05 

ηά 

ηά 

1,1 

1,1 

ηά 

πίΐ 

(ΠΊ + ρ)-ΧνΙβηβ5 

0,05 

0,2 


ηά 

η(1 

0,2 

0,2 

ο-Χνΐ8η8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ΒΓΟΓΠΟίΟΓΓΤΊ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΐ50ρΓ0ρνΙΐ38ηΖ8η8 

0,05 

0,1 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΒΓθΓηοΐ38ηζ8η8 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

η-ΡΓοργΙΐ38ηζβηβ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

2-ΟΐΊΐθΓθίοΙυ8η8 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,2 

0,2 

ηοΙ 

ηό 

4-ΟΙιΙθΓθίοΙυ8η8 

0,25 

η(1 

η(1 

0,2 

0,2 

η(1 

η(1 

ΐΘίΙ-ΒυίγΙϋΘηζΘηΘ 

0,25 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηοΙ 

ηϋ 

ηϋ 

1,3,5-ΤπηΊΘΐΙινΙΐ3ΘηζΘηΘ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

580-ΒυΙνΙΐ3ΘηζΘηΘ 

0,25 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

1,3-ΟίοΐΊΐθΓθΐ3ΘηζΘηΘ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηϋ 

1,4-ΟίοΐΊΐθΓθΐ3ΘηζΘηΘ 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

1,2-ΟίοΐΊΐθΓθΐ3ΘηζΘηΘ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

Ν3ρίΐΊ3ΐΘηΘ 

0,05 

0,07 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

1,2,3-ΤποΐΊΐθΓθΐ3ΘηζΘηΘ 

0,01 

0,04 

0,03 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,02 

0,02 

ΗβρίθοΙιΙΟΓ 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

ΗβρίθοΙιΙΟΓ θροχίοΙθ 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

α-ΕηοΙθ5υΙί3η 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

β-ΕηοΙθ5υΙί3η 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

ΕηοΙοδυΙίθη 5υΙί3ίΘ 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,002 

ηοΙ 

0,002 

* 

ΕηοΙηη 3ΐοΐ8ΐΊνοΙβ 

0,002 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

ΜβίΜοχγοίΊΐοΓ 

0,002 

ηά 

ηά 

ηά 

ηεΙ 

ηά 

* 

ΕηεΙηη Κ8ίοη8 

0,002 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηεΙ 

ηοΙ 

ηεΙ 

* 

Μ8ίΐΊ3ηΊίθΙθρΐΊ05 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

Μ8νίηρΐΊ05 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

ΟηΊ8ίΐΊ03ί8 

0,05 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

□8Γη8ίοη (0+3) 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 
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Οβΐβεΐϊοη Ιϊηιϊΐ 

ΝβδΙοδ 

Νβδΐοδ 

ΡΗίΠνΟΐϊδ 

ΡΗίΠνΟΐϊδ 

Ρϊηϊοδ 

Ρϊηϊοδ 

8υ1)δΐ3ηεβ 

(μ 9 Γ/Ι) 

ΚϊνβΓ-1 

ΚϊνΘΓ-2 

Ι-3ΐ<β-1 

Ι-3ΐ<β-2 

ΚϊνβΓ-Ι 

ΚϊνΘΓ-2 

□θΓΤΊθίοη-δ-ΜθίίινΙ 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηό 

ηοΙ 

* 

□ίηίθΙΐΊΟθίΘ 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηό 

ηοΙ 

* 

□ίδυΐίοίοη 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

Ρ3Γ3ίΐΊίθη ΓΠθίΙΐνΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

ΡθπίίΓΟίΙιίοη 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

Μ3ΐ3ΐΐΊίοη 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

ΡβηίΙιίοη 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηό 

ηοΙ 

* 

Ρ3Γ3ΐΐΊίοη ΘΐΙινΙ 

0,003 

η(ί 

η(1 

η(1 

ηό 

η(1 

* 

Τη3ζορΐΊθδ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηϋ 

ηοΙ 

* 

ΑζίηρΙιοδ ΠΊθΙΐΊγΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηϋ 

ηοΙ 

* 

ΑζίηρΙιοδ θΙΙιγΙ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηϋ 

ηοΙ 

* 

Οουηΐ3ρΐΊθδ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

ηϋ 

ηοΙ 

* 

□θίδορΓοργΙ-ΑίΓ3ζίη6 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

* 

Μθί3ΓηίίΓοη 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

* 

ΟΐΊΐοηοΐ3ζοη 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

* 

□θδ6ΐΐΊγΙ-ΑίΓ3Ζίη6 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

* 

8ίηΊ3ζίη8 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

* 

0γ3η3ζίη6 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

* 

ΟΙιΙΟΓΟίοΙυΓοη 

0,04 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

* 

ΑίΓ3Ζίη6 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,025 

0,025 

ηοΙ 

* 

ΜοηοΙίηυΓοη 

0,04 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

ηό 

ηοΙ 

* 

□ίυΓοη 

0,04 

ηά 

ηά 

ηά 

η(1 

ηά 

* 

Μθίοΐ3ΓθΓηυΓοη 

0,04 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

ηά 

* 

Τ8Γ5υίΐΊγΐ3ζίη8 

0,025 

ηοΙ 

ηεΙ 

ηά 

ηεΙ 

ηεΙ 

* 

ΙίηυΓοη 

0,04 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

ΡΓ0Γη8ίΓγη 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

ΡΙίΟΧίΠΊ 

& 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

* 

Αδ (ίθί3ΐ) 

1 

1,94 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Αδ (οΙίδδθΙν8θΙ) 

1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΤοΙυ8η8 8χΐΓ30ί35Ιβ θΓ93ηοίίηδ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

□ίΐίυΐγΐΐίη 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ΜοηοϋυΙγΙΙίη 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ΤηϋυίγΙΙίη 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


ηοΙ 

+ 


υηοΙθΓ όθίθοίίοη Νηιίί 
Νο δθΓπρΙθ νν35 ίθΚθΠ 
ηιίδδίηθ δθπιρίθ 
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ΤΑΒΙ^Ε 3.1. (οοηίΐηιιεά) 


Ρϊηϊοβ Μυη.ντννΤΚΜυη.ννννΤΚ 



Οβΐβεΐϊοη Ιϊίτιϊΐ 

ΡβΙ. 

νβ9οηΐϊ8 8ΐΓ3ΐοηϊ 

-8ΐΓ3ΐοηϊ- 

■οί Ρ8νΐ3ΐΙΪ3- 

θ1 Ρ8γΪ3ΐΙΪ3 

8υΐ35ΐ3ηεβ 

(μ9Γ/Ι) 

ΚϊνθΓ 

ΙβΚβ 

1 

2 

1 

2 

1,1-ΟίοίιΙοΓΟθίΙίθηθ 

0,1 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ίοΙιΙοΓΟΓηΘίΐΊθηθ 

0,05 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ίΓ3η3- 1,2- ΟίοΙιΙοΓΟθίΐΊθηθ 

0,25 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1-ΟίθίΊΐθΓΟθίΙΐ3ηΘ 

0,1 

ηό 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

015- 1,2- ΟίοΙιΙοΓΟθΙΙίθηθ 

0,25 

η(1 

η(1 

η(1 

η(1 

2 

1,7 

2,2-ΟίοΜΙθΓορΓορ3ηΘ 

0,05 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ΒΓ0ηΐ00ΐΊΐ0Γ0ηΊ6ΐΐΊ3η6 

0,25 

ηϋ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,1,1-ΤηοΙιΙθΓθ6ΐΐΊ3η6 

0,1 

ηϋ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,6 

0,5 

ΒθηζθΠθ 

0,1 

ηϋ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,9 

1,6 

1,2-ΟίθίΊΐθΓθρΓθρ3η6 

0,25 

ηϋ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ ίΐ3Γ0ηΊ0ηΊ6ίΙΐ3η6 

0,25 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ ίθΐΊΐθΓθΐ3ΓθηΊθηΐ6ίΐΊ3η6 

0,05 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1 

1,1 

1,1-ΟίοίΊΐΟΓΟρΓΟρθΠΘ 

0,25 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΤοΙυθΠθ 

0,05 

ηό 

η(1 

0,1 

0,5 

26,1 

23,8 

1,1,2-ΤηοΙιΙθΓθ6ΐΐΊ3η6 

0,1 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

1,3-ΟίθίΊΐθΓθρΓθρ3η6 

0,05 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

□ ίΐ3Γ0ηΊ00ΐΊΐ0Γ0ηΐ6ίΐΊ3η6 

0,1 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

9 

0,4 

1,2-Οίΐ3ΓοηΊθθίΐΊ3ηθ 

0,1 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΟίΊΐθΓθΐ36ηΖ6η6 

0,05 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

0,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΕΙΙιγΙϋθηζΘηθ 

0,05 

πίΐ 

ηά 

ηά 

ηά 

21,5 

20,1 

(ΠΊ + ρ)-ΧνΙβη85 

0,05 

η(1 

ηά 

ηά 

ηά 

5,8 

5,4 

ο-ΧγΙθΠθ 

0,05 

ηό 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

3,9 

3,6 

ΒΓΟΓΠΟίΟΓΓΤΙ 

0,1 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ΐ5ορΓοργΙΐ3θηζθηθ 

0,05 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,4 

0,4 

ΒΓθΓηοΐ3θηζθηθ 

0,1 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

η-ΡΓοργΙϋβηζβηβ 

0,05 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,7 

0,7 

2-ΟΐΊΐοΓΟίοΙυΘηΘ 

0,25 

ηό 

ηά 

0,2 

0,2 

0,4 

0,4 

4-ΟΙιΙθΓθίοΙυ8η6 

0,25 

η(1 

η(1 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

ί8ΐ1-ΒυίγΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

1,3,5-ΤηηΊ8ΐΐΊγΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

ηϋ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

3 

3 

580-ΒυΙγΙΐ38ηζ8η8 

0,25 

ηϋ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,5 

0,4 

1,3-ΟίοίΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηϋ 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

0,3 

1,4-ΟίοίΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,05 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

0,3 

1,2-ΟίοίΊΐθΓθΐ38ηζ8η8 

0,1 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,3 

0,3 

Ν3ρίΐΊ3ΐ8η8 

0,05 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

5,62 

5 

1,2,3-ΤηοΙιΙθΓθΐ38ηζ8η8 

0,01 

0,02 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

Η8ρί30ίΊΐ0Γ 

0,002 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

Η8ρί30ίΊΐ0Γ 8ρθΧίθΐ8 

0,002 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

α-ΕηοΙθ5υΙί3η 

0,002 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

β-ΕηοΙθ5υΙί3η 

0,002 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

ΕηοΙοδυΙίθη 5υΙί3ί8 

0,002 

0,002 

0,002 

0,002 

0,003 

+ 

+ 

ΕηοΙπη 3ΐοΐ8ΐΊγοΐ8 

0,002 

ηό 

η(1 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

Μ8ίΐΊ0Χγ0ΐΊΐ0Γ 

0,002 

πίΐ 

ηά 

ηά 

ηά 

+ 

+ 

ΕηεΙπη Κ8ίοη8 

0,002 

ηεΙ 

ηά 

ηεΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

Μ8ίΐΊ3ηΊίθΙθρΐΊ05 

0,005 

ηό 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

Μ8νίηρΐΊ05 

0,005 

0,009 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

ΟηΊ8ίΐΊ03ίβ 

0,05 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 

□βΓη8ίοη (0+3) 

0,005 

ηοΙ 

ηά 

ηοΙ 

ηοΙ 

+ 

+ 
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8 υΙ}δΐ 3 ηεβ 

□βΓΠΘίοη-δ-ΜθίΐΊνΙ 

□ ίΓΠθίΙΐΟθίΘ 

□ίδυΐίοίοη 

Ρ3Γ3ίΐΊίοη ΠΊθίΙΐγΙ 

ΡβηίίΓοίΙιίοη 

Μ3ΐ3ΐΐΊίοη 

ΡθπΙΙιίοη 

Ρ3Γ3ΐΜίοη θΙΜγΙ 

ΤΠ3Ζ0ρΐΊ0$ 

ΑζίηρΙιοδ ΠΊθίΐΊγΙ 

ΑζίηρΙιοδ θΙΙιγΙ 

ΟουπΊθρΙιοδ 

□θίδορΓοργΙ-ΑίΓ3ζίη6 

ΜΘίθΓπίίΓοη 

ΟΐΊΐοποΐ3ζοη 

□θδθίΙιγΙ-ΑίΓβζίηθ 

8ίηΊ3ζίη6 

ΟγθΠθζίηθ 

ΟΙιΙΟΓΟίοΙυΓοη 

ΑίΓθζίηθ 

ΜοηοΙίπυτοη 

□ίυΓοη 

ΜθίοϋΓΟΓπυΓοη 

ΤΘΓΐ3υίΐΊγΐ3ζίηθ 

ΙίηυΓοη 

ΡΓΟΓΤΙθίΓγη 

ΡΙιοχίπΊ 

Αδ (ίθί3ΐ) 

Αδ (όίδδοΙνβοΙ) 

ΤοΙυβπθ 6χΐΓ30ΐ35ΐ8 θΓ93ηοΙίηδ 

□ίϋυΙγΙΙίη 

ΜοηοϋυΙγΙΙίη 

ΤπϋυΙγΙΙίη 

ηό 

+ 

* 


Ρϊηϊοδ Μυη.ντννΤΚΜυη.ννννΤΚ 

Οβΐβεΐϊοη Μίτιϊΐ ΡβΙ. νβ 9 οηΐϊδ 8 ΐΓ 3 ΐοηϊ- 8 ΐΓ 3 ΐοηϊ-οί ΡδγΙβΙΙϊβ-οί ΡδγΐβΙΙϊβ- 


(μ9Γ/Ι) 

ΚϊνβΓ 

ΙβΚθ 

1 

2 

1 

2 

0,005 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

0,005 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

0,003 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

0,003 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

0,003 

η(^ 

ηοΙ 

η(1 

η(1 

+ 

+ 

0,003 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

ηϋ 

+ 

+ 

0,003 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

+ 

+ 

0,003 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

+ 

+ 

0,003 

ηϋ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηό 

+ 

+ 

0,003 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

+ 

+ 

0,2 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

+ 

+ 

0,2 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

+ 

+ 

0,2 

0,2 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

+ 

+ 

0,2 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

+ 

+ 

0,025 

0,03 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,03 

+ 

+ 

0,025 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

+ 

+ 

0,04 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

+ 

+ 

0,025 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,03 

+ 

+ 

0,04 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

η(1 

+ 

+ 

0,04 

ηοΙ 

ηά 

ηά 

ηά 

+ 

+ 

0,04 

η(^ 

ηοΙ 

ηά 

ηά 

+ 

+ 

0,025 

ηό 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

0,04 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

0,025 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

& 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηοΙ 

ηά 

+ 

+ 

1 

ηοΙ 

5,11 

1,81 

3,1 

ηοΙ 

ηοΙ 

1 

ηό 

4,68 

1,66 

3,23 

ηοΙ 

ηοΙ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,002 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


υηοΐ8Γθΐ6ΐ6θίίοη Νίτιίί 
Νο δ3ηΊρΐ8 νν3δ ί3Κ8η 
ηΊίδδίη 9 δ3ηιρΐ8 
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11. Αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού ουσιών του 
Καταλόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ σε επιφανειακά 
νερά και υγρά απόβλητα στην Ελλάδα 

Οι αναλυτικές μέθοδοι και τα χαρακτηριστικά δειγματο¬ 
ληψίας που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των ου¬ 
σιών που αναφέρθηκαν περιγράφονται στη συνέχεια 
Β1. Πτητικές και ημιπτητικές οργανικές ενώσεις (νΟΟε) 
Ο προσδιορισμόςτωννΟΟε γίνεται μετροποποίηση με¬ 
θόδου αερίου χρωματογραφίας - ρυΓ 9 β εηά ΐΓ3ρ [4]. Τα 
νΟΟε αναλύονται με χρήση συμπυκνωτή ΗβννΙβΐΙ ΡεσΙοΓά 
ΡυΓ 9 β 3ηά Τγ3ρ 7695 με προσροφητική παγίδα 30 σπι (ΥΟ- 
ΟΑΡΒ3000), αερίου χρωματογράφου ΗβννΙβίί Ρ3σΙ<3Γά 
5890 δβΓίβε II και φασματογράφου μάζας ΗβννΙβίί Ρ3αΙ<3Γά 
ΗΡ5971 Μ30. 

Το σύστημα ρυΓ 9 β 3ηά ίΓ3ρ υποστηρίζεται από το λο¬ 
γισμικό ΗΡ 01909 ΡΑΤ ΟοηίΓοΙ και το σύστημα αερίου 
χρωματογράφου - φασματογράφου μάζας (Θ0-Μ3) 


απά το λογισμικά ΗΡ 010340. Η στήλη που χρησιμοποι¬ 
είται για το χρωματογραφικό διαχωρισμό των νΟΟε εί¬ 
ναι 60 ΠΊ X 0.32 πιπι ί.ά. χ 1.8 μπι ί.ά. ΐυεβά εΙΙίαβ τριχοει¬ 
δής ΗΡ νΟΟ. Το ήλιο χρησιμοποιείται ως φέρον αέριο 
και η τεχνική εισαγωγής είναι ερΝί/ερΙίίΙβεε. Οι συνθήκες 
λειτουργίας του ΡυΓ 9 β 3ηά Τγ 3Ρ δίνονται στον Πίνακα 4, 
του 00-Μ3 στον Πίνακα 5 και οι χρόνοι κατακράτησης, 
οι χαρακτηριστικές μάζες και τα άρια ανίχνευσης των 
ενώσεων στον Πίνακα 6. Τα όρια ανίχνευσης κυμαίνο¬ 
νται μεταξύ 0.01 μ9/Ι και 0.25 μ9/Ι. 

Το αναλυτικό πρωτόκολλο ελέγχου ποιότητας αναλύ¬ 
σεων περιλαμβάνει τακτικές αναλύσεις πιστοποιημένων 
προτύπων νΟΟε και απιονισμένου νερού. Η ακρίβεια των 
αναλύσεων ελέγχεται τακτικά με πρότυπα διαλύματα που 
περιέχουν γνωστές συγκεντρώσεις νΟΟε. Τα πρότυπα 
διαλύματα παρασκευάζονται σε απιονισμένο νερό με εμ¬ 
βολιασμό με γνωστούς όγκους πιστοποιημένων προτύ¬ 
πων νΟΟε σε μεθανόλη (ΟήβπιεβΓνΙσβ) [5]. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

_ Συνθήκες λειτουργίας Ρην^β απά Τταρ _ 

ΡυΓ§6: 40 ιηΐ/ιηΐη Ηε, 11 ιηΐη, θερμοκρασία περιβάλλοντος 

ϋεδοτά: 30 ιηΐ/ιηΐη Ηε, 180 ίοτ 4 ιηΐη (προθέρμανση 175 °^) 

Βαίίε: 220 για 10 ιηΐη 

Θερμοκρασίες Ρίπε 200 °Θ, Υαΐνε 200 °Θ, 

^Μοίδΐυτε Θοηΐτ. δγκΐ. (ΜΘ8) Σίηε 200 °Θ 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 2 


Συνθήκες λειτουργίας 00-Μ8 


Ροή φέροντος αερίου 

1 Γπΐ/ιηίη 

Θερμοκρασία φούρνου 

35 °Θ για 3 ιηίη , 10 άεμ/ιηίη έως 235 °Θ 

Θερμοκρασία εισαγωγέα 

200 °Θ 

δρΙίΐ ταΐίο 

1:25 

δοΙνεηΐ άεΐαγ 

0 

Μδ δεαη Ρτομιαιη 

50-250 

δεαη/δεε 

1.9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 


Χρόνοι κατακράτησης, χαρακτηριστικές μάζκς και όρια πτητικών και 
ημιπτητικών ενώσεων με τη μέθοδο Ριιτξβ & Τναρ - 0€ -ΜΞ 
_ (ΗΡ7695 /ΗΡ5890/ΗΡ5971 ΜϋΡ) _ 


Νο* 

ΟΑδ 

Νυιη1)6Γ 

Ένωση 

Χρόνος 
κατακράτηση 
ς (ιηΐη) 

Χαρακτηριστικέ 

ς μάζες 

Όριο 

ανίχνευση 

ς 

(μδ/Ι) 

1·^ 

75-35-4 

1,1 -ΒίοΗΙοΓΟθΐΙιγΙεηυ 

7.16 

96, 61 

0.10 


75-09-2 

ΒϊοΜοΓοπιείΙιιιηε 

7.58 

84, 86, 49 

0.05 

3 (61) 

540-59-0 

ίναηε- 1,2- 
ΒίοΗΙοτοείΗεηε 

8.24 

96, 61 

0.25 

4 (58) 

75-34-3 

1,1 -ΒίοΗΙοτοείΙιαηε 

8.61 

63, 65, 83 

0.10 

5 (61) 

540-59-0 

015- 1,2-Βίο1ι1θΓοείΙΐ6η6 

9.32 

96, 61 

0.25 

6 


2,2-Βίο1ι1θΓορΓοραη6 

9.44 

77, 97 

0.05 

7 

74-97-5 

ΒτοιηοοΙιΙοΓοιηεΐΙιαηβ 

9.69 

128, 49, 130 

0.25 


71-55-6 

1,1,1 -ΤποΙιΙοΓοείΙιαηθ 

10.23 

97, 99, 61 

0.10 

9 (7) 

71-43-2 

Βεηζεηε 

10.46 

78 

0.10 

ΙΙιΤ<!ϋ^ 

78-87-5 

1,2-Βίο1ι1θΓορΓοραη6 

11.61 

63, 112 

0.01 

11 

74-95-3 

Βίϊ)Γοηιοηΐθί1ι&η6 

11.77 

93, 95, 174 

0.25 

12 

75-27-4 

ΒίοΜοΓοΙίΓοί'ηοιτιείΙιαηε 

11.83 

83, 85 

0.05 

13 


1,1 -ΒίοΚΙοΓορΓορεηε 

12.53 

75, 110 

0.25 

14 

(112) 

108-88-3 

Τοίυεηε 

13.19 

91 

0.05 

15 

(120) 

79-00-5 

1,1,2-Τπο1ι1θΓθ0ί1ιαηο 

13.36 

83, 97, 85 

0.10 

16 


1,3 -Βίυ1ι1θΓορΓορ&ηε 

13.64 

76, 78 

0.05 


124-48-1 

ΒϋίΓοίΏοοΜοΓοιτιείΙιαηε 

14.04 

129,127 


18 (48) 

106-93-4 

1,2-ΒίΙ)ΓθΐηοείΙιαηε 

14.34 

107, 109, 188 


19 (20) 

108-90-7 

ΟΜοτοΙιεηζεηε 

15.11 

112, 77, 114 


20 (79) 

100-41-4 

Εΐΐιγίΐιεηζεηε 

15.30 

91, 106 


21 

(129) 

108-38-3 

106-42-3 

ιη, ρ - Χγίεηε® 

15.46 

106, 91 

0.05 

22 

(129) 

95-47-6 

ο-ΧγΙεηε 

16.03 

106, 91 

0.05 

23 

75-25-2 

ΒΓΟιηοΓοΓίη 

16.16 

173, 175,254 

0.10 

24 (87) 

98-83-9 

Ιδορτοργίόεηζεηε 

16.58 

105, 120 

0.05 

25 

108-86-1 

Βτοιηοΐιεηζεηε 

17.02 

156, 77, 158 

0.10 

26 

103-65-1 

η-ΡτοργΙδεηζεηε 

17.18 

91, 120 

0.05 


95-49-8 

2-Ε1ι1θΓθΐο1ιιεηε 

17.33 

91, 126 

0.25 


106-43-4 

4-Ε1ι1θΓθΐο1ιιεηε 

17.42 

91, 126 

0.25 

29 

98-06-6 

ίετί - Βυίγΐόεηζεηε 

17.74 

119, 91, 134 

0.25 

30 


1,3,5-ΤΓίπιείΙιγΙόεηζεηε 

17.98 

105, 120 

0.25 

31 

135-98-8 

δεε-ΒιιίγΙόεηζεηε 

18.29 

105, 134 

0.25 

12^1 

541-73-1 

1,3-ΒίεΙιΙοΓοΙιεηζεηε 

18.45 

146, 111, 148 

0.05 

33 (55) 

106-46-7 

1,4-Βίε1ι1θΓθΙιεηζεηε 

18.58 

146, 111, 148 

0.05 

34 (53) 

95-50-1 

1,2-Βίο1ι1θΓθΐ5εηζεηε 

19.07 

146, 111, 148 

0.10 

35 (96) 

91-20-3 

ΝαρΚίΙιαΙεηε 

19.94 

128 

0.05 

36 

012) 


1,2,3-ΤπεΙι1θΓθ1)εηζεηε 

21.63 

180, 182 

0.01 


* Ο αριθμός του Καταλόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ δίνεται σε παρένθεση 






























ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


25363 


Δείγματα 

Δείγματα για μετρήσεις νΟΟε συλλέγονται εις δι- 
πλούν σε γυάλινα φιαλίδια των 40 ιηΙ με καπάκι με 
ΡΤΡΕ-ίααβά είΙίσα εθρΐυππ (ΡίβΓΟβ 13075). Τα φιαλίδια 
γεμίζονται προσεκτικά μέχρι την υπερχείλιση, χωρίς 
να εγκλωβίζονται φυσαλίδες αέρα. ΗΟΙ (4 σταγάνες 
6 Ν/40 πιΙ) προστίθεται σε κάθε δείγμα για να απο¬ 
φευχθεί η βιοαποδόμηση και η αφυδραλογόνωση. 

Β2. Φυτοφάρμακα 

Τα φυτοφάρμακα αναλύονται με μέθοδο αερίου χρω¬ 
ματογραφίας (00) χρησιμοποιώντας αέριο χρωματογρά- 
φο ΗβννΙβίί ΡααΙοΓά 5890 δβΓίβε II, με ανιχνευτή ΝίΐΓορθπ 
ΡάοερΙτοΓυε ΟβΐβαΐΟΓ (ΝΡΟ) για τα οργανοφωσφορικά 
φυτοφάρμακα και ανιχνευτή ΕΙβαΐΓοη ΟαρΐυΓβ ΟβΐβαίΟΓ 
(ΕΟΟ) για τα οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα. Για το 
χρωματογραφικό διαχωρισμό των οργανοφωσφορικών 
φυτοφαρμάκων χρησιμοποιείται τριχοειδής στήλη 30ιτι χ 
0.32πιπι Ι.ά χ 0.25μπι ίυεβά εΙΝαα (06-5), ενώ για το χρω- 
ματογραφικό διαχωρισμό των οργανοχλωριωμένων φυ¬ 
τοφαρμάκων χρησιμοποιείται τριχοειδής στήλη 30πι χ 
0.53πιπι Ι.ά χΟ.δμπιίΙΙπιίΙιίοΚηβεείυεβά είΙΙαβ (ΗΡ-608). Η 
προεπεξεργασία των δειγμάτων για την ανάλυση των φυ¬ 
τοφαρμάκων περιλαμβάνει εκχύλιση στερεής φάσης 


(δοΝά-ρίιαεβ βχΐΓβαίίοη, 3ΡΕ). Μεθανόλη (10 πιΙ) προστί¬ 
θεται ως τροποποιητής σε 1Ε δείγματος για βελτίωση της 
εκχύλισης [6]. Χρησιμοποιούνται δίσκοι δΡΕ διαμέτρου 
47 πιπι και πάχους 0,5 ιηπι, οι οποίοι περιέχουν 500 πιρ 
άοηάβά ρίιβεβ (οαΐαάβαγΙ -018- άοηάβά είΙΙοα). Οι δίσκοι 
δΡΕ προετοιμάζονται με 10 πιΙ ακετόνης για 30 πιίη και το¬ 
ποθετούνται σε συμβατική συσκευή ΜΙΙΙίροΓβ. Πριντηνεκ¬ 
χύλιση εκπλένονται με 10 πιΙ οξικού αιθυλεστέρα και στη 
συνέχεια με 10 πιΙ διχλωρομεθανίου υπό κενό και με 10 πιΙ 
μεθανόλης χωρίς κενό. Οι δίσκοι δΡΕ δεν αφήνονται να 
στεγνώσουν, όπως προτείνεται [6]. Τα δείγματα αναμι¬ 
γνύονται καλά και αφήνονται να διαπεράσουν τους δί¬ 
σκους με ροή 30 πιΙ/πιίη υπό κενό. Τα φυτοφάρμακα που 
παγιδεύονται στο δίσκο συλλέγονται χρησιμοποιώντας 
2 X 5 πιΙ οξικού αιθυλεστέρα ως διαλύτη έκλουσης. Τα 
εκλούσματα συμπυκνώνονται έως 0.5 πιΙ με ήπιο ρεύμα 
αζώτου. 

Οι αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό οργανο- 
χλωριωμένων φυτοφαρμάκων δίνονται στον Πίνακα 7 και 
για τον προσδιορισμό των οργανοφωσφορικών, αζωτού- 
χων και θειούχων φυτοφαρμάκων στον Πίνακα 8. Οι χρόνοι 
κατακράτησης και τα όρια ανίχνευσης για τα οργανοχλω- 
ριωμένα φυτοφάρμακα παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 4 


Αν^άΌτ 1 κές συνθήκες για τον προσδιορισμό οργανοχλο^ρκομένο^ν φυτοφαρμάκων 


Αρχική θερμοκρασία (^0) / Χρόνος (ττιίη) 
Ρυθμός ανόδου θερμοκρασίας (^0 /ιηίη) 

1 ° θερμοκρασιακό βήμα (^0) / Χρόνος (ηιίη) 
Ρυθμός ανόδου θερμοκρασίας (^0 /ιηίη) 

2° Θερμοκρασιακό βήμα (^Ο) / Χρόνος (πιίη) 
Ρυθμός ανόδου θερμοκρασίας (^€ /ηιίη) 


80 - 1 
30 

180-0 

5 

200-0 

10 


3" θερμοκρασιακό βήμα (^Ο) / Χρόνος (ηιίη) 

260-3 

Θερμοκρασία εισαγωγέα (®0) 

250 

Θερμοκρασία ανιχνευτή (^Ο) 

300 

Ροή φέροντος αερίου 

5 τηΐ/ηιίη (Ηε) 

Ροή βοηθητικού αερίου 

40 ηιΐ/ηιίη (Ν 2 ) 

Τύπος εισαγωγής 

Οη-οοίυηιη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Α ναλυτικές συνθήκες )<ια τον προσδιορισμό οργανοφωσφορικών. 

αζίοτοϋχων, θειούχων 

φυτοφαρμάκων 

Αρχική θερμοκρασία (°0) / Χρόνος (ηιίη) 

150-1 

Ρυθμός ανόδου θερμοκρασίας (^Ο /ηιίη) 

2 

1“ θερμοκρασιακό βήμα (°€) / Χρόνος (ηιίη) 

180-0 

Ρυθμός ανόδου θερμοκρασίας (®€ /πιίη) 

5 

2° θερμοκρασιακό βήμα (^Ο) / Χρόνος (ιηίη) 

200 -0 

Ρυθμός ανόδου θερμοκρασίας /ηιίη) 

5 

3° θερμοκρασιακό βήμα (°€) / Χρόνος (ιηίη) 

250 -7 

Θερμοκρασία εισαγοιγέα (^0) 

240 

Θερμοκρασία ανιχνευτή (^Ο) 

280 

Ροή φέροντος αερίου 

20 ηιΐ/ηιίη (Ηε) 

Ροή βοηθητικού αερίου 

1.5 πιΐ/ηιίη (Ν^) 

Ροή υδρογόνου 

3.5 ηιΐ/ηιίη (Ηι) 

Ροή αέρα 

100 -120 ηιΐ/ηιίη (Αίτ) 

Τύπος εισαγωγής 

Οη-εοΐυηιη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Χρόνοι κατακράτησης και όρια ανίχνευσης οργανοχλωρκομένων φυτοφαρμάκίον 
(Τριχοειδής στήλη ΗΡ 608, βιαβά αίΐίαα, 30ηι χ 0.53πιηι χ 0.5 μηι) 


Ένωση 

Χρόνος κατακράτησης 


α-ΕηάοδυΙ&η 

15.943-15.951 

0.002 μ^ Τ* 

β-ΕπόοδυΙΤ^η 

18.180-18.190 

0.002 μμ Τ' 

ΕηάοδυΙΓεη ευΙΓεΐε 

19.656-19.671 

0.002 μμ Γ* 

ΗερίαοΙιΙοΓ 

12.631-12.639 

0.002 μμ Τ' 

ΕίθρίαοΙιΙοΓ βροχίάβ 

14.739-14.747 

0.002 μμ Γ* 

ΜεΐΙιοχγοΙιΙοΓ 

22.387-22.406 

0.002 μμ Τ' 

Επάτίη Κεΐοηε 

22.983-23.000 

0.002 μμ Τ' 

Εηάπη ΑΙάθΙιγάε 

19.215-19.226 

0.002 μμ Τ' 


Το όριο ανίχνευσης για τα οργανοφωσφορικά φυτοφάρ¬ 
μακα είναι 0.003 μ 9 /Ι εκτός από τα ΜβΐΙιαππίόορΙιοε, 
ΜβνίρΙιοε, ΟβιηβΙοη (0-1-3), Οθΐηβίοη-δ-πηβΐΙιγΙ, 
□ίπΊβίΙιοαΐβ (0.005 μς/) και ΟπηβΐΙιοαίβ (0.05 μ 9 /Ι). 

Δείγματα 

Τα δείγματα συλλέγονται σε σκσυρόχρωμες γυάλινες 
φιάλες τσυ Ι-ί. Διηθσύνται με φίλτρα 0.45 μιπ 91333 ίίόβΓ 
και οξινίζονται με ΗΟΙ (6Ν) μέχρι ρΗ =2, για να παρεμπσδι- 
σθεί η μικρσβιακή δραστηριότητα. 

Β3. Τριαζίνες (ΤΗΙΑ), φαινυλσυρίες (ΡΟ) και Ράσχίπη 

Όλσι σι διαλύτες που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλοι 
για αναλύσεις με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδο¬ 
σης (ΗΡΙ.Ο). Αναλυτικά πρότυπα όλων των ζιζανισκτόνων 
προμηθεύσνται από τη Γερμανία (Ογ ΕίΐΓβηεΐοάθΓ). 

Τσ σύστημα ΗΡΙΟ αποτελείται από μια αντλία 9012, συν- 
δεδεμένη με ανιχνευτή ΡοΙγοΙίΓσπι 9065 άίοάθ-αΓΓεγ (νεΓίεη, 
υ8Α) και εισαγωγέα Βάθοάγηβ 7161, 100 μΙ, Ιοσρ ίηίβοΐσΓ 
(Ηάβσάγηθ, ΙΙδΑ). Η στήλη είναι ΖσΓόαχ 3Β - 018 4.6 πιπι χ 
15 οπι (5 μπι) με πραστήλη ΖσΓόαχ 3Β - 018 (ΗθννΙβΐΐ 
ΡεοΙοΓά, υ3Α). Η θερμοστάτηση της στήλης γίνεται με κλί¬ 
βανο 7980 (ϋοηβε 0ΙΐΓοπΐ3ίθ9Γ3ράγ, ΕπρΙαπά). Η θερμο¬ 
κρασία της στήλης ρυθμίζεται στους 40 οΟ. 

Η χρωματογραφική ανάλυση επιτυγχάνεται με μεταβολή 
σύστασης κινητής φάσης ακετονιτρίλισ-νερό, με ροή 1.2 
πιΙ/πιίη. Το πρόγραμμα μεταβολής είναι 10% ακετονιτρίλιο 
έως 100% ακετονιτρίλιο σε 40 λεπτά. 

Η εκχύλιση βασίζεται στη μέθσδοτης ΗβννΙβΗ-ΡεοΙοΓά [7], 
με κάποιες τροποποιήσεις. Τσ δείγμα (500 πιΙ) διηθείται με 
φίλτρο ΟΡ/Ρ 0.7 μπι 91333 πιίοωίίόβΓ (ννΟεΐπιεπ, Εη9ΐ3ηά). 
Φύσιγγες 018 (ννείθΓε, υ3Α) προετοιμάζονται με 10 πιΙ με- 
θανόλης και 10 πιΙ απιονισμένου νερού και το δείγμα εισά- 
γεται με ροή 20 πιΙ/πιίη κατά προσέγγιση. Η φύσιγγα πλέ¬ 


νεται με 5 πιΙ νερού, και τα ζιζανιοκτόνα εκλούονται με 6 πιΙ 
ακετονιτριλίου. Το ακετονιτρίλιο απομακρύνεται με ήπιο 
ρεύμα αζώτου στους 35°0, και τα ζιζανιοκτόνα ανακτώνται 
με 1 πιΙ της αρχικής κινητής φάσης. 

Με στάχσ της επίτευξη μέγιστης ευαισθησίας, σι ποσστι- 
κές μετρήσεις γίνονται στα 220 ηπι για τις τριαζίνες, στα 
244 ηπι για τις φαινυλσυρίες και στα 282 ηπι για τσ ράοχίπι 
με τη μέθοδο εξωτερικού προτύπου και συντελεστές συ- 
σχέτισης των καμπύλών βαθμονόμησης πάντα μεγαλύτε- 
ρσυς από 0.999. Η μέση ανάκτηση των ενώσεων, υπσλσγι- 
σμένη από εμβσλιασμένα δείγματα σε συγκεντρώσεις 
0.05,0.1 και 0.5 μ9/Ι, είναι 85% με σχετική τυπική απόκλιση 
9%. 

Τα όρια ανίχνευσης είναι: 0.025 μ9/Ι για τις 3ίπΐ3ζίηβ, 
0γ3η3ζίηβ, ΑίΓ3ζίηβ, ΤβΓ0υΐΙιγΐ3ζίηθ και ΡΓοπιβίΓγηβ, 0.040 
μ9/Ι για τσ ΟάΙσΓσΐσΙυΓση, ΜσησΙίηυΓοη, ΟίυΓση, Μβΐσάω- 
πιυΓση και ΕίηυΓση, 0.5 μ9/Ε για τσ Ράοχίπι και 0.2 μ9/Ε για 
τις άβί3ορΓοργΙ-ΑίΓ3ζίηβ, ΜβΙαπιίίΓση, ΟάΙοΓίάαζοη και άβ- 
3θίΙινΙ-ΑΐΓ3ζίηβ. 

Δείγματα 

Τα δείγματα συλλέγσνται σε σκουρόχρωμες φιάλες του 
1-Ε και διηθούνται με φίλτρα 0.7 μπι 9 Ι 333 πιίΟΓοίίόβΓ. 

Β4. Μέταλλα 

Ο προσδιορισμάς του Αε (διαλυμένου και συνολικού υπά 
οξίνιση εξαγάμενου) γίνεται με χρήση φασματοφωτσμέ- 
τρου ατσμικής απσρρόφησης εξοπλισμένσυ με φσύρνο 
γραφίτη Ζββπιαη ΤΗΘΑ. Το συνολικό υπό οξίνιση εξαγόμε¬ 
νο κλάσμα τσυ μετάλλσυ πρσσδιορίζεται μετά από χώνευ¬ 
ση των δειγμάτων για 12 ώρες στους 70°Ο [8]. Το όριο ανί¬ 
χνευσης είναι 1.0 μρ/Ι. Οι αναλυτικές συνθήκες για τσν 
πρσσδισρισμό τσυ Αε σε γλυκό νερό και σε θαλασσινό νε¬ 
ρό παρουσιάζσνται στσυς Πίνακες 10 και 11 αντίστοιχα. 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 7 


Ανολυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Αίί σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (8) 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηΐη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

15 

15 

250 


900 

15 

25 

250 

Ι^ίΙΒΒΒΒΒΒϊ^Β 

2100 

0 

4 

0 


2400 

1 

2 

250 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 


Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Αίί σε θαλασσινό νερό 


Στάδιο 




Η|1ίΙ|ί| 


120 

10 

10 

250 


130 

15 

15 

250 

1ΪΒΒΒΒΒΒΒΒΒ 

900 

25 

25 

250 

ΒϊΒΒ^ΒΙΒΒΜ 

1100 

15 

15 

250 


2100 

0 

4 

0 


2400 

1 

2 

250 


Δείγματα 

Τα δείγματα συλλέγονται σε φιάλες πολυαιθυλενίου των 
500-ιτι1_ και οξινίζονται με ΗΝ03 σε ρΗ 1. 

Β5. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις 
Συνολικές οργανοκασσιτερικές ενώσεις 
Η διαδικασία περιλαμβάνει οξίνιση των δειγμάτων με 50 
πιΙ οξικού οξέος και εκχύλιση με 10 πιΙ τολουολίου. Μετά 
την εκχύλιση, το στρώμα του διαλύτη μεταφέρεται σε γυά¬ 
λινο φιαλίδιο και συμπυκνώνεται με ήπιο ρεύμα αζώτου στο 
1 πηΙ. Με τη διαδικασία αυτή εκχυλίζονται το ΐΓίάυΐγΙΐίη 
(ΤΒΤ),τοΐΓίρΙΐθηγΙίίη (ΤΡάΤ) και μερικά άίάυΐνΙίίη3(0ΒΤ) αλ¬ 
λά όχι το πηοηοάυίγΐΐίη (ΜΒΤ) ή ο ανόργανος κασσίτερος 
(8η) [9]. Έχουν γίνει έλεγχοι ανακτήσεων για να επιβεβαι¬ 


ωθεί αυτό. Οι ανακτήσεις είναι για το ΤΒΤ (98 ±4%), ΤΡάΤ 
(105 ±2%), ΟΒΤ (76 ± 2), ΜΒΤ (0%), 3η (0%). 

Χρησιμοποιείται φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρό¬ 
φησης ΡθΐΚίη ΕΙπηβΓ, πιοάβΙ 5100 εξοπλισμένο με φούρνο 
γραφίτη Ζββπιαη ΤΗΘΑ. Οι συνθήκες λειτουργίας είναι 
Ιαπιρ ουοβηί 32 πιΑ, ννανθίθηρΐά 286.3 πιπι, εΐίί 0.7 ηπι και 
το ρήνιο επιλέχθηκε ως χημικός τροποποιητής. Εφαρμό¬ 
ζεται τεχνική θερμής εισαγωγής ώστε να επιτευχθεί χαμη¬ 
λότερο όριο ανίχνευσης. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου 
είναι 0.001 μς/Ι. Οι αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιο¬ 
ρισμό των οργανοκασσιτερικών ενώσεων παρουσιάζονται 
στον πίνακα 12. 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 9 

Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε 

επιφανειακά νερά 


Στάδιο 




||Η| 


120 

5 

5 

250 


130 

15 

15 

250 


1200 

15 

25 

250 


2000 

0 

4 

0 


2400 

1 

2 

250 


Χημικές μορφές οργανοκασσιτερικών ενώσεων 
Δείγματα νερού 

Το ρΗ υδατικού δείγματος όγκου 1 Ε ρυθμίζεται στο 5.00 
με 13.6 9 εοόίυπι αοβΐαίβ και λίγα πιΙ οί οξικού οξέος. Το 
δείγμα μεταφέρεται σε διαχωριστική χοάνη του 1-1_. Προ¬ 
στίθενται 2.5 πιΙ Ν3ΒΕί4 0.4% νν/ν (που παρασκευάζεται 
ημερησίως) και 5 πιΙ εξανίου και το μίγμα αναταράσσεται 
για 10 πηίη. Μετάτο διαχωρισμό των φάσεων (20 πιίη), η φά¬ 
ση του εξανίου συλλέγεται σε γυάλινο φιαλίδιο μακριά από 
το φως και φυλάσσεται στους -20°Ο. Στηνπερίπτωση δειγ¬ 
μάτων αποβλήτων χρησιμοποιούνται 10 πηΙ εξανίου. 
Δείγματα σωματιδιακού υλικού 
Τα φίλτρα με το σωματιδιακό υλικό τοποθετούνται σε 
γυάλινα φιαλίδια 250-πιΙ 91335 και προστίθενται 60 πιΙ οξι¬ 
κού οξέος 0.5Μ σε μεθανόλη. Τα δείγματα σκεπάζονται με 
αλουμινόχαρτο και τοποθετούνται σε συσκευή υπερήχων 
για 4 ώρες. Μετά φυγοκεντρίζονται και το υπερκείμενο 
υγρό αραιώνεται με απιονισμένο νερό έως 300 πιΙ. Τότε το 
ρΗ του δείγματος ρυθμίζεται στο 5.00 με 4.5 9 βοόίυπι 
30βΐ3ΐβ και λίγες σταγόνες οξικού οξέος και μεταφέρεται 


σε διαχωριστική χοάνη των δΟΟ-ηιΙ.. Προστίθενται 1.0 πιΙ οΐ 
Ν3ΒΕΪ4 0.4% νν/ν (που παρασκευάζεται ημερησίως) και 
5 πιΙ εξανίου και το μίγμα αναταράσσεται για 10 πιίη. Μετά 
το διαχωρισμό των φάσεων (20 πιίη), η φάση του εξανίου 
συλλέγεται σε γυάλινο φιαλίδιο, μακριά από το φως και φυ¬ 
λάσσεται στους -20°Ο. Παράλληλα γίνεται και ανάλυση 
προτύπων ουσιών (ΡΑ03). 

Δείγματα 

Τα δείγματα νερού (Ιί.) συλλέγονται σε σκουρόχρωμες 
γυάλινες φιάλες και αμέσως οξινίζονται με ΗΟΙ σε ρΗ 2. Με¬ 
ρικά δείγματα υγρών αποβλήτων διηθήθηκαν στο εργα¬ 
στήριο, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης αιωρουμένων 
στερεών. 

Β. Αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού μετάλλων του Κα¬ 
ταλόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΕΟ σε επιφανειακά νερά 
και υγρά απόβλητα στην Ελλάδα 

Οι αναλυτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για τον προσ¬ 
διορισμό των μετάλλων περιγράφονται στη συνέχεια [6-9]. 

Ο προσδιορισμός των μετάλλων: Αδ, Ογ, Ου, Οο, Ρβ, Μη, 
Μο, Νί, Ρά, V 3ηά Ζη (διαλυμένου και υπό οξίνιση εξαγόμε- 
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νου κλάσματος) γίνεται με χρήση φασματοφωτομέτρου 
ατομικής απορρόφησης εξοπλισμένου με φούρνο γραφίτη 
Ζββπιαη ΤΗΘΑ. Το συνολικό υπό οξίνιση εξαγόμενο κλά¬ 
σμα του μετάλλου προσδιορίζεται μετά από χώνευση των 
δειγμάτων για 12 ώρες στους 70°Ο [7]. Ο προσδιορισμός 
των Βα, Τί από ΑΙ γίνεται με ΙηόυοΐίνθΙγ ΟουρΙβό ΡΙαεπια - 
Αΐοπιίο Επιίεείοη δρβοίΓοππθίΓγ (ΙΟΡ-ΑΕ3). Όλες οι αναλύ¬ 
σεις πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδά- 


των και Αέρα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπι¬ 
στημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

Αρσενικό 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 193 ηπι. Το όριο ανί¬ 
χνευσης είναι 1.0 μς/1.1 μ 9 Ρό χρησιμοποιείται ως χημικός 
τροποποιητής. Οι αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορι¬ 
σμό του Αε σε γλυκό νερό και σε θαλασσινό νερό παρου¬ 
σιάζονται στους Πίνακες 4 και 5 αντίστοιχα. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Αν€άΌτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Ακ σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (8) 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηΐη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

15 

15 

250 


900 

15 

25 

250 


2100 

0 

4 

0 


2400 

1 

2 

250 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 11 

Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Ακ σε θαλασσινό νερό 


Στάδιο 






120 

10 

10 

250 


130 

15 

15 

250 

Ιϊ?ΒΒΒίΒ8ΒΒ 

900 

25 

25 

250 


1100 

15 

15 

250 


2100 

0 

4 

0 


2400 

1 

2 

250 


Χρώμιο 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 357.9 ηπι ίε υεβό. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.18 μς/Ι. Οι αναλυτικές συνθήκες για τον 
προσδιορισμό Ογ σε γλυκό νερό παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 12 

Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Ον σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (8) 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηίη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


1100 

10 

20 

250 


2300 

0 

5 

0 


2400 

1 

2 

250 
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Χαλκός 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 324.8 ηηι. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.36 μ§/1. Οι 
αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό του Ου σε γλυκό νερό παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 7. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 13 


Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Οιι σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (8) 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηΐη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


1000 

10 

20 

250 


2100 

0 

5 

0 


2400 

1 

2 

250 


Κοβάλτιο 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 242.5 ηηι. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.8 μ§/1. Οι 
αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό του Οο σε γλυκό νερό παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 8. 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 14 


Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό €ο σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (8) 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηίη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


1000 

10 

20 

250 


2100 

0 

5 

0 


2400 

1 

2 

250 


Σίδηρος 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 248.3 ηηι. Το όριο ανίχνευσης είναι 1.0 μ§/1. Οι 
αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό του Ρε σε γλυκό νερό παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 9. 
























































25368 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Αν€άΌτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Ρβ σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (δ) 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηΐη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


900 

10 

20 

250 


2100 

0 

5 

0 


2400 

1 

2 

250 


Μόλυβδος 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 283.3 ηηι. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.8 μ§/1. 
Ρΐαΐίηυηι (1 μ§) χρησιμοποιείται ως χημικός τροποποιητής. Οι αναλυτικές συνθήκες 
για τον προσδιορισμό του Ρύ σε γλυκό νερό παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. 

ΠΙΝ ΑΚΑΣ 16 

Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Ρύ σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (δ) 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηΐη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


950 

10 

20 

250 


1800 

0 

3 

0 


2400 

1 

2 

250 


Μαγγάνιο 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 279.5 ηηι ίδ υδεά. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.27 
μ§/1. Οι αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό του Μη σε γλυκό νερό 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 17 

Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Μη σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (δ) 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηΐη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 

1ϊ?ΒΒΒίΟ^^Β 

1000 

10 

20 

250 


2000 

0 

4 

0 


2400 

1 

2 

250 
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Μολυβδένιο 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 313.3 ηιη. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.13 μ§/1. Οι 
αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό του Μο σε γλυκό νερό παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 12. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 18 


Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Μο σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(“€) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ («) 

Χρόνος 
Παραμονής 
στη θ (βεε) 

Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηίη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


1500 

10 

20 

250 


2400 

0 

8 

0 


2450 

1 

3 

250 


Νικέλιο 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 232 ητη. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.40 μ§/1. Οι 
αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό του Νΐ σε γλυκό νερό παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 13. 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 19 


Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Νί σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

Θ(“0 

Χρόνος Ανόδου 
της θ («) 

Χρόνος 
Παραμονής 
στη θ («εε) 

Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηίη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


1000 

10 

20 

250 


2300 

0 

5 

0 


2400 

1 

3 

250 


Βανάδιο 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 318.4 ηιη. Το όριο ανίχνευσης είναι 1.0 μ§/1. Οι 
αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό του V σε γλυκό νερό παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 14. 


ΠΙΝ ΑΚΑΣ 20 


Αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό V σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ («) 

Χρόνος 
Παραμονής 
στη θ («εε) 

Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηίη“^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


1200 

10 

20 

250 


2400 

0 

8 

0 

ΒΒΒΒΒΒΒΒΙ^Β 

2450 

1 

3 

250 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ψευδάργυρος 

Χρησιμοποιείται μήκος κύματος 213.9 ηηι. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.35 μ§/1. Οι 
αναλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό του Ζη σε γλυκό νερό παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 15. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 21 


Ανοιλυτικές συνθήκες για τον προσδιορισμό Ζη σε γλυκό νερό 


Στάδιο 

Θερμοκρασία, 

θ(ν) 

Χρόνος Ανόδου 
της θ (») 


Παροχή Αγ 
( ιηΐ ιηΐη'^) 


120 

5 

10 

250 


130 

5 

25 

250 


600 

10 

20 

250 


1800 

0 

3 

250 


2400 

1 

2 

250 


Προσδιορισμός Τί, Βα αηά ΑΙ με ΙΟΡ-ΑΕ5 

Οι ακόλουθες αναλυτικές γραμμές χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του κάθε 
μετάλλου: Τί (364.3 ηηι), Βα (553.6 ηηι) και Α1(309.3 ηηι). Τα όρια ανίχνευσης είναι 
15 μ§/1 για το Τί, 11 μ§/1 για το Βα και 16 μ§/1 για το Α1, αντίστοιχα. Η βαθμονόμηση 
γίνεται με υδατικά πρότυπα διαλύματα. Χρησιμοποιούνται οι αναλυτικές παράμετροι 
του συστήματος ΟΒΟ Ιηΐεμτα ΧΜ. 

Δείγματα 

Τα δείγματα συλλέγονται σε φιάλες πολυαιθυλενίου των 500-ηιΒ και οξινίζονται με 
ΗΝ 03 σερΗΙ. 


Άρθρο 4 

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας Απάφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται απά αυ¬ 
τήν, καταργείται. 


Άρθρο 5 


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου, 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ρ. ΖΗΣΗ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΥΑΓ. ΝΑΣΙΩΚΑΣ 


ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Γ. ΔΡΥΣ 































25372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34* ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ210 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιΐίρ: νννννν.β1.9Γ - β-ιηβΙΙ: ννβϋιπΒδΐβΓ @ βΐ.ςτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ -Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310)423 956 
(210)413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310)22 858 


ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ -Αγ. Ειρήνης 10 


(2410)597449 
(26610) 89157 
(26610) 89105 
(2810) 396 409 
(22510) 37181 
(22510) 37187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 Θυτο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυτο για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή 00: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή 00 - γοιτι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυτο ανάτεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυΓΟ ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙηΙεΓηβ) 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


θυΓΟ 

ΘυΓΟ 

ΘυΓΟ 

ΘυΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' και Δ' 



352 

17,60 

Το κάστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2003 κατα 6 θυτο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




^ Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

^ Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

^ Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίθΐηθί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγειτην 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

^ Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχριτην31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

^ Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΟ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































